Nikon 


スピードライト 

Speedlight 

闪光打 

光燈 



使用説明書 
Instruction Manual 

使用说巧书 
使用說明書 


C€ 


給表示の例 

A 記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図 
の場合は感電ま意）が描かれています。 

&記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左 
図の場合は分解禁止)が描かれています。 

♦記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制巧容 
(左図の場合は電池を取り出す)が描かれています。 


安全上のごま意 

ご使用の前に r ちを上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。この「巧全上のごま意」は製品 
を正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、重要な 
内容を記載していまず。お読みになった後は、お使いになるちがいつでち見られるところに必ず保管して 
くだごし、。 

表示と意味は次のよラになっていまず。 


A 

A ミま 


警告 

意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性び想定されるの容を 
术しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性が想定されるの宮および物的損 
害の発生び想定されるの容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明していまず。 


A- ® € 





撮影の前に 





























iii 


0 スピードライトを人の目に近づけて凳光しないこと 

視力障害の原因となりまず。 

特に乳幼児を撮影ずるとをは1 m な上離れて<ださし、。 


0 

堯ホ禁止 

S 告 


発光窓を人体やものに密着させて発光させないこと 
やけどや発乂の原因となりまず。 

使用説明書に表示された電池を使用ずること 

正しい電池を使用しないと、液ちれ、破裂、発乂の原因となりまず。 



マンガン乾電池、アルカリ電池、リチウム電池はが巧電式でずので、巧電しないこと 
液ちれ、破裂、発义の原因とな0まず。 


A 電池か6ちれた液が目に入ったとさはずぐにきれいな水でミ先い、医師の治療を受けること 
^そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となりまず。 


A 電池か6もれた液が皮膚や巧服に付いたときは、ずぐにをれいな水で巧ラこと 
皆 そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりずる原因となりまず。 


A ま意 スピ-ドライトについて 

A めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることがありまず。 

















A 


製品は幼巧の手の届かない所に置くこと 
なめて感電したり、ケガの原因となることがありまず。 


A 


強い衝撃を与えないこと 

巧部が故障し、破裂、発乂の原因になることがありまず。 


0 


シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使ってふかないこと 
また、ナフタリン、しようのラの入った場所に保管しないこと 
プラスチックケースが割れて义災や感電の原因となることびありまず。 


を 


保管ずるときには電池を外ずこと 
発火、 液ちれの原因となることがあります。 


A 警ち電池について 


0 

禁止 


電池を乂に入れたり、加熱しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 


僅) 

分#房止 


電池をシヨート、分解しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となりまず。 
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はじめに 


このたびはニコンスピードライト SB -3 日をお買い上げいただきありげとうございます。 

S 巳-30は、 TTL 、 外部自動調光、マニュアルの各モードによるスピードライト撮影に加え、ワイヤレ 
スでの増灯撮影が可能な、ガイドナンバー16(照射角 28 mm 、 ISOlOO ’ m 、 20む）のル型軽量、 
を機能スピードライトです。 

次のよラな用途に最適でず。 

•スピードライトを内蔵していない一眼レフカメラの A ンディなスピードライトとして。 （ TTL 、 外部自動調 
光、マニュアルの各モード撮影） 

■デジタルカメラ COOLPIX (クールピクス）やスピードライトを内蔵ずる一眼レフカ ラと組み合わせ、 
増灯用スピードライトとして。（ワイヤレス増な撮影） 

•下方バウンスによるカメラに取り付けたままの近接撮影、内蔵赤がフィルタで他のスピードライトの発光 
を制御する赤外線 U モートコマンダー撮該も手軽に行えます。 

ご使用の前にこの r 使用説明書」をよくお読みください。また、ご使用のカメラの r 使用説明書」も併せてお 
読みいただくよラお願い申し上げまず。 

■本機は S 巨- 22 S と同等の TTL モード機能を持っています。ご使用のカメラの使巧説明書に本機び記載さ 
れていない場合は、 S 日- 22 s の内容を適用してください。 

• (陵で.日のは参照べージです。 
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ご確認ください 


•本製品には保証書とカスタマ登録カードが添付されていますのでご確認ください。 

-保証書の詳細は r アフターサービスと保証について」 （ i ^ p .34) をご覧ください。 

•使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス機関 
(陪 P .3 目）にて新しい使用説明書をおホめください馆料)。 

•大切な撮影（結婚式や海外旅行など）をするときには、必ず試し撮りをして、スピードライ 
卜が正常に機能するかを事前に確認してください。 

•本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用及び利な喪失等に関する損害）についての 
補償はご容赦願いまず。 
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•本製品は、当社製のカメラ及びアクセヴリーに適合するよラに作5れておりますので、当 
社製品との組み合わせでご使用ください。 

-他社製品との組み合わせ使脚こより、き故、故障などび起こることちございまず。 



目次 


撮影の前に 

ま全上のご注意 . 

はじめに . 

ご確認ください . 

各部の名称 . 

セレクタダイヤルのセット位置 . 

フラッシュヘッドの回乾角度 . 

電池の入れ方 . 

電源の ON / OFF とスタンバイ機能 . 

アクセサ U —シューへの取り付け方法 ...... 

カメラ別の接続ちまと使巧可能な 
セレクタダイヤル位置、推契発光モード 

—眼レフカメラに装着して撮影ずる 

八ンディなスピードライトとして 

自動調光撮該について . 

TTL モード撮影の手順 . 

外部自動調光モード撮該の手順 . 

マニュアルモード撮影について . 


JP-4-R-R-R-T-Q^ 〇 2468 


COOLPIX カメラと組み合わせ、遠くの 


被写体まで撮影ずる 

ワイヤレス•スレーブ(補助口)撮該 . 20 

巧蔵スピ-ドラ仆に麵さはて、より遠くまで撮るには….22 
離れた位置から桶助なの光を当てて撮穀するには ....... 24 

壁の暴を消したり、遠い背景を浮をなたせるには ...... 26 

赤外線 U モートコマンダー撮該 . 27 

コード接続での増灯撮影 . 27 

応用撮影 

近接撮影/ワイドパネル . 28 

露出補正 . 30 

資料編 

別売アクセヴ U — . 31 

故障かな？と思ったら . 32 

取扱い上のご注意/電池について . 33 

アフターサービスと保記について . 34 

仕様 . 35 

当社サービス機関 . 36 
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辅 15 の名称 


フフツシユヘッド 


赤外フィルタ 
(豚 P .27) 


取0付け脚 


□ックピン 

カメラ 
連動接点 



■付属品 

ソフトケース SS -30 


外部自動調光用受光窓 
(豚 P .13) 


-ワイドパネル (D ぞ P .28) 


レディライト 
(豚 P .7、13) 


-電池ぶた 


露出補正スイッチ 
( ii ^ P .30) 

電源スイッチ 
(豚 P .7) 


□ックレバー 
(較 P .9) 



スタンバイ復帰 
(降 P ぶ/ 

スレーブ 発光禁止ボタン 
(豚 P .23) 


セレクタ 
ダイヤル 
(豚 P . 己） 


ワイヤレス- 

スレーブ 

十 7、ノサー 巧 

似 P .20 〜2扫） 




















セレクタダイヤルのセツト位置 



1 TTL モード（飯 P .1 吕、 14) 
2が部自動調光モード（臨中.13、 16) 
3マニュアルモード （ d ^ P .18) 

4ワイヤレス•スレーブモード(補助な) 
岐 P .20) 


フラッシュヘッドの回転角度 


50。 



7已°:通常の撮影時 
己0°:撮影距離び約 a 4 m し iTF 
の場合岐 P 名日） 

13。13°:格納時 


X r 〇 



ま 意フラッシュヘッドが13°の位置では、アクセサ 
リーシューから弓怯抜かないこと。 

S 目-30やカメラにキズが付く原因となります。 


撮影の前に 





























霞也の入れ方 




+1/2 0-1/2 ^ 





1 


IVI 

1 OFF Jm STBY 


艺 


3 漏 

^ づ 


1電源スイッチを OFF にしまず。 

2電池ぶたを矢印の順に開けます。 

3 +- 表示の向きに電池を入れ、電地ぶたを巧さえなび6スライドさせて閉じまず。 

- 3VU チウム電池に R123A または DL1 吕 3A タイスを 1 本使巧します。他の電池は使巧できません。 

-交換の際は、必ず電源スイッチを曰 FF にしてください。 ON または ST 日 Y のまま電池を交換ずると、誤って発光したり、 
正甫に電源び ON にならない場合びあります。このような攝合は、電源スイッチをいったん OFF にしてから ON (または 
ST 日 Y) にセットしてください。（屈 P.7) 

発光回数、発光間隔と電池交換の目ま 

-発光回数は、新品電池を使巧して約2己日回 （ M 1/1発光時)です。 

- M 1/1発光樓になの発光び巧能になるまでの時間は、約4秒です(新品電池使用時)。 

-電源 ON や発光後、レディライト点なまでの時間び3□砂於上になったら、電池を交換してください。 













電源の ON / OFF とスタンノレ r 機能 


+ 1 / 2_0 - 1/2 \ 
M 1/8 
M1 


0円[ 


OFll ON STBYl 





2 

r 




3 


i 化 


OFF CiM STBY 


1 電源スイッチを ON または STBY にセットします。 

■ 電源スイッチを STBY にセットすると、スタンバイ機能び働きます。（陪 P.8) 

. アクセサリーシューのない C 曰 OLPIX 力式ラでは STBY は巧用できません。必ず ON にセットしてください。 

2レディライトの点灯を確認します。 

■ レディライトび点なすると、 S 日-30は発光巧能状態です。 

3使用しないときは、電源スイッチを OFF にセットしまず。 

- SB-3 日を使用しないときは、電源スイッチは必ず OFF にセットしてください。 
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スタンバイ機能 

-電源スイッチを ST 巨 Y にセットすると、電池の無駄な消費を防ぐスタンバイ機能び働きま 
す(セレクタダイヤルび TTL 、 外部自動調光、マニュアルにセットされている場台)。 

- S 日-30およびカメラを操作しない状態び約4□砂間続くと、スタンバイ機能により自動的 
に電源び OFF になります(スタンバイ OFF の状態)。 

-セレクタダイヤルびワイヤレス•スレーブにセットされている場合は、スタンバイ機能は働 
かず、電源 ON のままとなります。電池の消耗にご注意ください。 

スタンバイ機能で日 FF になった電源は、拉下の操作で電源日 N になりまず。 

-スタンバイ復帰/スレーブ発光禁止ボタンを押す。 

- TTL モードでの撮影び可能なカメラに装着時は、カメラのシャッターボタンを半巧しする。 








アクセサリーシューへの取り付け方法 


取り付け/取り外しの方法 

①取り付け脚をアクセサリーシューに差し込み、感□ックレバーを LOCK 
位置まで回します。 

-スピードライトがれ防止用のピン受け巧びないアクセヴ U —シューに 
取り付けてご使巧の場合は、 S 日-30びやや外れやずくなりまずので、 
ご注意ください。 

. 取りがすときは、 フラッシュヘッドを7日°か已 cn こセットし 、□ックレバー 
を反時計回りに日 cr 回して □ックを觸除してから弓 I きおしでください。 

スピードライト内蔵カメラに装着時のごを意 

-スピードライト内蔵力ラのアクセサリーシューに S 巨-30を装着した場合 
は、内蔵スピードライトは収納したままにして<ださい。 




-内蔵スピードライトを上げて使用ずると、内蔵スピードライトまたは S 目-30 
のいずれか一方のみが発光しますび、これは異常ではありません。 







カメラ別の接続方法と使用可能なセレクタダイヤル位置、推奨発光モード 

銀塩フイルム式一眼レフカメラとの組み合わせ ◎:巧撰発光モード X: 使用不可 


カメラの種强/機種名 

カメラとの 
接病ちま 

使用可能なセレクタダイヤル位置 

TTL 

が部自動謂光 

マニユ乃レ 

ワイヤレス帥 

ワイヤ风 A ) 

ス 

ピ 

ど 

イ 

卜 

巧 

巧 

蔵 

TTL モード可能カメラ 

アクセサリ 

シユー 

© 

(防 P .14) 

〇 

〇 

- 

- 

F 5- F 100- F 日 0 X シ U — ズ- F 白〇シ U - ズ- F 4 シ U — ズ ■ 

F -80 1 S - F -80 1- F -60 1 M - F -501 - F -30 1 • FM 3 A - FA - 
FE 2. FG . F 3 シ U - ズ *1 

TTL モード不可カメラ 

アクセサリ 

シユー 

X 

◎ 

(防 P .1 日） 

〇 

- 

- 

巧*9 - FM 2 - NewFM 2 ■ FE ■ FG 20 ■ EM ■ FM 10 ■ FE 1 0 

ス 

ド 

卜 

巧 

商 

アクセサ|」ーシュー付 

アクセサリ 

シユー 

◎ 

(防 P .14) 

〇 

〇 

- 

- 

F 80 シ U — ズ *4 . F 70 D *4. ニコン U . ニコン Us *3 .プ□ネア 
600 i - F -60 1 ■ F 60 D - F 巳 0 D ■ F -4 日 ] x ■ F -40 1 s - F -401 

ワイヤレス 

- 

- 

- 

◎ 

(防 P .21) 

◎ 

(防 P . 引） 

アクセサ1」ーシューなし 

ワイヤレス 

- 

- 

- 

◎ 

(岐 P .21) 

◎ 

(防 P .21) 

プ□ネア S 


* 1 F3 カイラは TTL ガンカフラー AS-17 を巧用。 

*2 F2 カメラは TTL ガンカフラー AS- 1を使用。 

*3 ニコン Us カメラはアクセヴ IJ- シュー異着時は TTL モード撮影はできません。列部自動围光モードに設定してください。 

*4 F80 シリーズ、 F70D カメラの巧窗スピードライトを主灯とずる場合は、カメラの留出モードをマニュアルに設定してください。 




















デジタルカメラとの組み合わせ ◎: 推奨発光モード X : 使用不可 


カメラの種矮/機種名 

カメラとの 
接続ち法 

使巧 可能な セレクタダイヤル 位置 

TTL 

妍部自 S 謂光 

マニユ乃レ 

ワイヤレス邮 

ワイヤレスが) 

D 1 シリーズ- D 100 

アクセサリ 

シユー 

X 

◎ 

( i ®- P .16) 

〇 

- 

- 

COOLPIX 已〇〇0 • 已700 

アクセサリ 

シユー 

◎ 

(防 P .14) 

〇 

〇 

- 

- 

COOLPIX 白00 •白10 • 9已0 • 990 • 白白已- 4500 

-] —ド ,2*3 

◎ 

(防 P .14) 

〇 

〇 

- 

- 

ワイヤレス" 

- 

- 

- 

◎ 

(防 P .21) 

◎ 

(が. 21) 

C 00 LPIX *"700 - 7751800- 880- 885 - 2000- 2500- 3500- 4300 

ワイヤレス*。 

- 

- 

- 

X 

◎ 

怡 P .21) 

COOLPIX 100 - 300 • 已〇 0* 日-已〇〇〇*?-已700 

ワイヤレス*。 

- 

- 

- 

◎ 

(防 P .21) 

◎ 

怡 P .21) 


* 1 SB-30 には D-TTL モード機能はありまはん。 

丰2 COOLPIX 900を除 <。 

丰3フラケット SK-E 日00の使用をおずずめします。 

*4 SK-9 フラケットセットの使用をおすずめしまず。 

+已このグループのカメラは適正な発光量制御を巧5ために、內嵐スピードライトび連続して吕回発光しまず。 

+ 6 COOLPIX 600は専用スピードライトを使用。 

* フ COOLPIX 5000のホ目軽減モードではワイヤレス （M) は使巧できまはん。ワイヤレス （A) でご巧用くださし、。 
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I -眼レフカメラに装着して撮影する 

I パンデ V なスピードライトとしで 

自動調光撮該について 



本機では、 TTL モードと外部自動調光モードの 2 つの自動調光撮影び行えます。 

TTL モード撮影 

TTL モード撮影び可能な一眼レフカメラとの組み合わせ時に可能でず。カメ 
ラのシャッターを巧した （ S 日-30び発光開始した）瞬間、被写体からの反射光 
をカメラのレンズを通して測光し、適正露出になるようにカメラび S 日-3日の 
発光を停止させまず。 

S 日-30で TTL モード撮影び行えるカメラは r カメラ別の接続方法と使巧可能 
なセレクタダイヤル位置、推奨発光モード」 ( D ^ P . IO ) をご覧ください。 

ご使巧のカメラやレンズ等の組み合わせにより、マルチ BL 調光、 TTL - BL 調光、簡易 TTL - 日 L 調光、スタン 
タード TTL 調光などの TTL モード撮該び巧能です。詳細は力 X ラの使用説明書をご覧ください。 

-本磯はモニター発光磯能びないため、3□-マルチ BL 調光はでをません。 

- S 巨-30には D - TTL モード磯能はありません。 
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外部自動調巧モード撮影 

デジタルー眼レフを含む、すべての一眼レフカ ラとの組み合わせ時に可能です。 
カメラのシャッターを巧した (SB-30 び発光開始した)瞬間、 SB-30 び被写体から 
の反射光をか部自動調光用受光窓を通して測光し、適正露出になるように SB-30 
び発光停止します。このため、 TTL モード撮影びできないカメラとの組み合わせで 
自動調光撮影び行えまず。 

SB-30 で使用可能な絞0値は、 ISO] 00では F2. 8、4、已.已、8、 ISO 400では 
F 已.巨、8、 ] 1、16です。 

自動調光撮影時の露出不足警告 

TTL モードまたはが部自動調光モードでの撮影時に、 SB-30 びフル発光して 
露出不足の可能性びある場含は、発光直後にレディライトび約].已秒間点滅 
します。撮影距離を短くするか、カメラ側の絞り値を開放(ルさい数値)側に 
セットするなどして、撮影し直してください。 




撮影ち法 
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TTL モード撮影の手順 



1 SB -30 のセレクタダイヤルを fin にセットしまず。 


2カメラの露出モード、測光モード、シンク□モード、シャッタースピードなどをセットしまず。 

-カメラ側の設定び不適切で TTL モード撮影びできない場合は、力;ラフアインダー内のレディライトび点滅して警告を 
表おします。設をを再確認してください。 

3絞り値と調光節囲を確認しまず。 

-「絞り値と撮影可能範囲」 （ i ^' P . l 引を参照して、主要被写体が調光範囲にあることを確認してください。 

-カタラの露出モードび" A " 披り優先才ート（または " M " マニュアル）時は、表からホめた絞り値の中から適当な破り値 
を力;ラにセットします。 

4 SB -30 のレディライトの点灯を確認して、撮影しまず。 

-発光直樓にファインダー内レディライトび点滅した場合は、（腐 P .13) 
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絞り値と撮影可能範囲 （ m ) 



旧〇感度 

撮影可能節囲 ( m ) 


25 

50 

100 

200 

400 

800 

ワイドパネルなし 

ワイドパネル使用時 

- 

1.4 

2 

2.8 

4 

已.色 

1〜 8 m 

0.7〜 5 m 

T 

下 

L 

モ 

1 

ド‘ 

撮 

影 

モ外 

I 部 
ド白 
撮動 
影調 
光 

1.4 

2 

2.8 

4 

已 .6 

8 

0.7〜 5.6 m 

0.5 〜3.已 m 

2 

2.8 

4 

已 .6 

8 

11 

0.6〜 4 m 

0.3〜2.已 m 

2.8 

4 

已 .6 

8 

11 

16 

0.6 〜 2.8 m 

0.3〜1 .7 m 

4 

己.6 

8 

11 

16 

22 

〇.白〜 2 m 

0.3〜1 .2 m 


已 .6 

8 

11 

16 

22 

3乙 

0.6 〜1 .4 m 

0.3〜0.8 m 

8 

11 

1色 

22 

32 

- 

0.6〜1 m 

0.3—0.6 m 


- ISO 感度100に日 0) の場合、が部自動調光モードで使巧可能な絞り値は F 2.8、 4、己.日、 8( F 4、 已.6、8、1 1) です。 
. ISO 感度] 00 (400) の場合、 TTL モードで使巧可能な絞り値は F 2 〜16 ( F 4 〜 32) の無段階でず。 

’約 Im より近距離での撮影時は、ワイドバネルのご使巧をおすすめしまず。 （ E 量 P .28) 

-約0.4 m より近距離での撮影時は、フラッシュヘッドを己ぴの位置にセットしてください。（が P . 已） 


撮影ち法 
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外部自動調光モード撮影の手順 



1カメラの露出モード、シンク□モード、シャッタースピードなどをセットしまず。 

- FM3A、NewFM2、 FEなどの力；>^ラでシャッタースピードの設定び間違っている攝合は、カメラファインダー内のレ 
ディライトび点滅して警告します。設定を再確認してください。 

2 r 絞り値と撮影可能節囲」（陽 P .1 日）を参照して主要被写体び撮影可能範囲内になる絞り値を求め、 

その値に SB -30 のセレクタダイヤルをセットしまず。 

. 使用可能な絞り値は、 r 絞り値と撮影可能範囲」日）をご覧ください。 

3カメラ（またはレンズ）に SB -30 と同じ絞り値をセットしまず。 

-カイラ（レンズ)の絞り値は S 日-30にセットした絞り値と同じにして適正露出び得られまず。 

-ズーミングする（焦点距離を変える）と絞り値び変わるレンズをご使用の場合には、絞り値をセットずる際に、「ズーミ 
ングによる絞りの変化」（陽 P.17) を参照してください。 

4 SB -30 のレディライトの点灯を確認して、撮誘しまず。 

-発光直勘;:ファインダー内レディライトび点滅した場合は（豚 P.13) 































ズー 5 ングによる絞りの変化 

-ズーミングする（焦点距離を変える）と絞り値び変わるレンズをご使巧の場合には、絞り 
値をセットする際に、 ■UTF の点にごを意ください。 

-詳細は、ご使巧のカメラ、レンズの使用説明書をご覧ください。 

カメラの表示パネルやファインダー(液晶表示)で絞り値を確認ずる場含 
-レンズの絞り U ングを最小絞り撮も大きし鄉値）に固定し、ズーミングして焦点距離を 
まめた後に、カメラの表示パネルまたはファインダーに表示される絞り値びカメラにセ 
ットされた絞り値となります。 

レンズの絞りリングで絞り値を確認ずる場合 

-ズー S ングして焦点距離を決めた後に、 ■UTF の要領で読み取った絞り値び、セットされた 
絞り値です。 

広角側の焦点距離での撮霞時：緑色（または線)の絞り指標の絞り値び カメラ 側（レンズ)の設定値です。 
望遠側の焦点距離での撮影時：黄色（または点）の絞り指標の絞り値びカメラ側（レンズ)の設定値です。 
中間の焦点距離での撮證時： 2つの絞り指標の中間の絞り値びカメラ側（レンズ)の設定値です。 







マニュアルモード撮影について 


SB -3 日は M 1/1、 M 1/8、 M 1/32 に発光量（ガイドナンバ ー) を設定できまず。ガイドナンバーと撮該距 
離、レンズの絞り値を組み合わせて適正露出になるように撮影します。 

-カメラの露出モードを" A” 絞り優先才ートまたは‘ M' マニュアルな列にセットするとシャツターびきれない力^ラびありま 
すのでごま意 < ださし、。 


ガイドナンバー ( m ) と旧0感度 


に0感度 

2百 

已〇 

100 

200 

400 

800 

1600 

発光量 

Ml/l 

8 

11 

]已 

22 

32 

4已 

64 

M 1/8 

2.8 

4 

己.6 

8 

11 

16 

22 

M 1/32 

1.4 

2 

2.8 

4 

巳.巨 

8 

11 

発光量 

(ワイドパネル使用時） 

M 1/1 

已 

7.1 

10 

14 

20 

28 

40 

Ml/S 

1.8 

2.5 

3.5 

己 

7.1 

10 

14 

Ml /32 

0.9 

1.3 

1.8 

2.5 

3.5 

已 

7.1 


•下記の計算式から、撮影距離に応じて適正な露出び得られる絞り値とガイドナンバーを求めることびできます。 

絞り値=ガイドナンバー-撮影距離 （ m ) ガイドナンパー=絞り値 X 撮影距離 （ m ) 

•例えば、 ISO 感度400で撮影距離び吕.己 m 、 レンス絞り値び F 2.8 の場合、 7(= F 2.8 X 2 .己 m ) の光量（ガイドナンバ ー) び必要になり 
ます。従って、ワイドパネルを装着してセレクタダイヤルを Ml /8(=ガイドナンバ ー7.1) にセットします。 

-同様に、 ISO 感度400で撮影距離び 4 m 、 ワイドバネルなしで発光量 M 1/1で撮影ずる場合、ガイドナンパーは32なので、レンス披 
D 値は F 8(=32-4 m ) となります。 


















マニュアルモード撮影の手順 



1カメラの露出モード、シンク□モード、シャッタースピードなどをセットしまず。 

2主要被写体までの距離に見合う絞り値と発光量を求めます。 

- S 日-30のガイドナンバーは、セレクタダイヤルの設をとワイドパネルの有巧によって、 

表(原 P.18) の通り変化します。 


3絞り値をカメラ（またはレンズ)に、発光量を SB -30 にセットしまず。 

4レディライトの点灯を確認して、撮影します。 

-マニュアルモードでは、撮影をの露出不足警告は行われません。 










































COOL 円 X カメラと組み合わせ、遠くの被写体まで撮影する 


ワイヤレス•スレーブ(補助'打）撮影 


ここでは、 S 巨- 30 を、カメラ内蔵スピードライトや力ラに装着したスピードライト（をむ）の発光に同期 
して発光させる補助なとして使巧するワイヤレス•スレーブ撮影について説明しまず。 SB -30 を補助なと 
して使用ずると、 ■ UTF のよラなワイヤレス憧灯撮影び行えまず。 

-ワイヤレス■スレープにセットずると、スタンバイ機能は働きません。電池の消耗にご注意ください。 

C 00 LPIX カメラなどのカメラ内蔵スピードライトと組み合わせて、より遠くまで撮ることができまず。(幅中.吕 2) 

S 目- 3 日を力;ラの横に置き、内蔵スピードライトの発光に連動させてワイヤレス■スレーブで発光させると、内蔵 
スピードライトだけでは届かない遠い被写体まで撮霖することびでさます。 

カメラか日離れた位置か5補助なの光を当てて撮影できます。（幅中. 24) 

カメラか 5 離れた位置に S 日- 3 日を設置して増打撮露を行うと、立体感を演出したり、画面全体に光び回った写真 
を撮ることびできます。 

強い光を当てて壁の影を消したり、遠い背景を浮を立たせたりずることができまず 。 （c 穿 P .26) 

S 目- 3 日を M 1/1 発光させることにより、強い光を当てて影を消したり、遠い背景を浮き立たせたりすることびできます。 
ホが線で他のスピードライトを制御する撮影ができまず 。 （c 量 ■ P .27) 

S 目- 3 日をカメラに取付けて内蔵の赤外フィルタをセットすると、他のスピードライトの発光を制御するホが線1」モ 
20 -トコマンダー撮穀び可能です。 





2 つのワイヤレス•スレーブ撮影方法 

SB -30 はセレクタダイヤルにより、2つのワイヤレス•スレーブ撮影び巧能です。 

ワイヤレス•スレーブ A (才ート）： 

-主灯の発光開始と発光停止に連動して、 SB -30 ち発光開始と発光停止をワイヤレスで 
行レます。 

-主なの発光開始と発光停止を感知でをる距離は、直線で約日 miU 内です。 

ワイヤレス•スレープ M (マニュアル）： 

-主なの発光開始に連動して、 S 巨- 30びワイヤレスで M]/l 発光します。 

-主なの発光を感知でをる距離は、直線で約 40 miU 内です。 

ワイヤレス•スレーブ撮影時のごま意 

-補助'なの SB -30 は、主なの光びワイヤレス•スレープセンサー窓に入るように配置します。特に、手持ちで撮影する攝合、 
主なの光び確実にワイヤレス■スレーブセンサー窓に入るように注意してください。 

’ワイヤレス•スレーブ撮影では、主灯びモニター発光を行うと適正な露出び得られません。 L ソ下の方まで、モニター発光 
を止めてください。 C 日 0 L 円 X カメラび行ラ連続的な2回発光は問題ありません。 


F 80 シ U — ズ、 F 7 日□カメラ 

カメラの露出モードを M マニュアルにセットする。 

F 己、 FIDO 、 F 90 x シ U - ズ、 

F 白日シリーズカメラ 

カメラに取り付けたスピードライトびモニター発光しないよラにセットずる。 

D 1 シリーズカメラ 

カメラに取り付けたスピードライトを外部自動調光またはマニュ乃レ発光に 
セットずる。 
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COOLPIX カメラなどのカメラ内蔵スピードライトと組み合わせて、より遠くまで撮るには 

S 巨-30を力ラの横に置き、内蔵スピードライトの発 
光に連動させてワイヤレス•スレーブ撮該を行わせる 
と、内蔵スピードライトだけでは届かない遠い被写体 
まで撮影することびでさまず。セレクタダイヤルをワ 
イヤレス•スレープ A (才ート）にセットずると、 S 巨-30 
は自動調光撮該を行いまず。 

■巳00 LPIX 目00や、内蔵スピードライトび2回発光する 
C00 し PIX2 已〇0、700系、800系でを使巧でをまず。 

. アクセサ |」ー シューのないプ□ネア S、 ホットシューに TTL モ 
ード機能びないニコン Us で TTL モードによる調光撮影びでさ 
ます。 

- SK- 曰ブラケットセット(別売)を使用して COOL 円 X700 系、 

8日0系と組み合わせる攝合は、取付け巧置に注意び必要です。 

詳細は SK- 日の使用説明書をご覧ください。 
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COOLPIX カメラでの撮影の手順 

1カメラを通常のスピードライト撮影と同様にセットしまず。 

S 補助灯の SB -30 をワイヤレス•スレープ A けート）にセットします。 

-ワイヤレス■スレープ撮影では、 SB-30 の露出補正スイッチによる巧正は巧えません。カメラ側で補正してください。 

3絞りや撮影距離を確認して撮影します。 

-周囲のスビードライトの発光に応答して補助なの S 日-30び発光するのを防ぐには、スタンバイ復帰/スレープ発光禁 
止ボタンを押してください。ボタンを押している間、 SB-30 はスレープ発光しません。 

銀塩フィルム式一眼レフカメラでの撮影の手順 

1主口（カメラ内蔵スピードライトまたはカメラに装着したスピードライト）び究光ずるようにセットします。 

-必ず主灯のモニタ…発光を止めてください。（腐^ P. 吕1 ) 

S 補助灯の SB -30 をワイヤレス•スレープ A けート）にセットします。 

-ワイヤレス■スレープ撮影では、 SB-30 の露出補正スイッチによる補正は行えません。力式ラ側で浦正してください。 

3絞りや撮影距離を確認して撮影します。 

-周囲のスピードライトの発光に応答して補助口の SB-30 び発光するのを防ぐには、スタンバイ復帰/スレープ発光禁 
止ボタンを巧してください。ボタンを押している間、 SB-30 はスレーブ発光しません。 


撮影ち法 
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カメラか 6 離れた位置か 5 補助巧の光を当てて撮影ずるには 

力ラから離れた位置に S 日-30などの補助好を設置 
して増む撮影を行ラと、立体感を演出したり、画面全体 
に光び回った写真を撮ることびでをまず。 S 日-30をワ 
イヤレス•スレーブ A け一りにセットずると、ワイヤ 
レスで TTL モードや外部自動調光モードを使った増灯 
撮影び行えます。 

■巳00 LPIX 目00や、内蔵スピードライトび2回発光する 
C00 し PIX2 已〇0、700系、800系でを使巧でをまず。 

-補助灯には、 SB-30、S 巨-8曰 DX、S 巨-己 ODX 等のワイヤレス 
増打機能内蔵のスピードライト、またはスレープフラッシュコ 
ント□—ラー SU-4 に装着した TTL モード可能スピードライト 
び使用でをます。 

-ワイヤレス•スレーブ A (オート）時、主灯の発光開始と発光停 
止を感知でをる距離は、直線で約巳 mLU 内です。 

-補助灯のワイヤレス■スレープセンサー窓には、主灯の光のみ 
び当たるよラに設置してください。補助なの反射光を含め主 
な LU がの光び当たるとワイヤレス•スレーブ A (オート）磯能 
24 び正常に動作しない場合びあります。 





撮影の手順 

1カメラを通常のスピードライト撮影と同様にセットしまず。 

S 補助口の SB -30 をワイヤレス•スレープ A けート）にセットしまず。 

-ワイヤレス■スレープ撮影では、 SB-30 の露出補正スイッチによる補正は巧えません。カメラ側で補正してください。 

3主灯のスピードライトの発光モードを TTL にセットします。 

-必ず、主なのモニター発光を止めてください。 

-主灯のモニター■発光びキャンセルできない場合は、 TTU (外のモードにセットします。 

- D-TTL モードは使巧でをません。デジタルー眼レフカメラ使用時はが部自動調光または絞り連動自動調光モードにセ 
ットしまず。 

4絞りや撮影距離を確認して撮影します。 


撮影ち法 
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強い光を当てて壁の影を消したり、遠い背景を浮き立たせたりずるには 


S 日-30をワイヤレス.スレーブ M (マニュアル）にセッ 
卜すると、 M ]/ l 発光するため、強い光を当てて影を 
消したり、遠い背景を浮き立たせたりすることびでき 
ます。 

-主なの発光を感知でをる距離は、直線で約 AOmLU 内です。 

撮影の手順 

1補助口の SB -30 をワイヤレス•スレープ M (マニュ 
アル）にセットします。 

2補助灯が照明ずる被写体までの距離とカメラ側（レ 
ンズ）の絞り値で露出をミ夫めて撮影しまず。 

-「マニュアルモード撮影について」 （ B ぎ P . 1 8) をご覧くださし、。 

-壁にできる影を消すような攝合は、影びできる壁び SB - 
30の光によって+ 2段が上オーバーになるレンズ絞り値 
で撮影することをおずすめしまず。 



補助な. 
S 巨-30 


カメラ：すべての一眼レフカメラ 
主巧：内蔵スピードライトまたはカメラ 
装着スピードライト 
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赤が線 IJ モートコマンダー撮影 


カメラに取り付けた SB -30( 主な)の内蔵赤が 
フィルタをセットずると、離れた場所のワイヤ 
レス補助なの発光を制御する赤外線 U モートコ 
マンダー撮影び巧能です。この場合、赤外線は 
撮該に影響しないため、正面からのスピードラ 
イト光びない、補助なだけのライティングとなりまず。 

- TTL モード撮影を巧ってください。外部自動調光撮影はおす 
すめしません。 

-ホ列フィルタはワイドパネルと一緒にセットされまず。 

-ホ列フィルタの両端から光び漏れますび、撮影には影響ありません。 
-ホ列フィルタを使巧しない場合は、通常の撮影となり、主な 
の光も撮影に供します。 

コード接続での増'打撮影 




補助如; 

S 巨-30 


細、 



カメラ：一眼レフカメラ、 

デジタルカメラ 
勘: SB -30 

* スレープフラッシュコント□-ラー SU -4 を装着した 
TTL モード可能なスピードライト 


S 巨-30は、他の TTL モード可能スピードライトと同様に、 TTL 調光コード SC -1 7/ SC -24( 共に別売)、 
TTL 増灯]-ド SC -1 8/ SC -1 9惧に別売)や TTL 増打アタプタ ー AS -1 0刷売)を使った、 TTL 増な撮影 
び可能です。詳細は、アクセヴ U —カタ□グや使用するカメラ、アクセサリーの使用説明書をご覧ください。 


撮影ち法 


の 











近接撮影(約 0.3 〜1 m ) /ワイドノ くネル 


SB-30 をカメラのアクセサ U —シューに固定したまま、近接撮影び行えます。 

-近接撮影を行ラ場合には必ずワイドパネルをご使用ください。 

-使用レンズの□径び大きい場合や、レンズフードを使巧して近接撮影すると、レンズ先端の影び写り込 
むことびありますのでご注意ください。 



1 SB -30 のセレクタダイヤルを皿にセットします。 

- TTL モードを使巧でさないカメラとの組み合わせ時は、列部自動調光またはマニュ乃レモードにセットしてください。 

2カメラの露出モード、測光モード、シンク□モード、シャッタースピードなどをセットします。 

-力式ラ側の設をび不適切で TTL モード撮影びできない場合は、力式ラファインダー内のレディライトび点滅して警告 
を表おしまず。設定を再確認してください。 

3ワイドパネルを引き上げて、セットしまず。 

-赤外フィルタ(黒色)び前にかからないようにご注意ください。 















4 撮影距離が約0.4 mUTF の場合、フラッシュヘッドを下向きにセットします。 

-撮影距離び約0.4 m け下の場合は、 SB -30 を已ぴ位置にセットすると、被写体の下側にもスピードライト光び充分に 
回るよラになります。 

5 r 絞り値と撮影可能難囲 J (岐 P .1 日）の r ワイドパネル使刷き J の表から絞り値をずめ、カメラ側にセット 
します。 

-外部自動調光モード撮影時は、求めた絞り値を SB -3 C 1 のセレクタダイヤルにもセットします。 

6レディライトの点口を確認して、撮影しまず。 

-発光直後にファインダー内レディライトび点滅した場合は（腐で. 13) 

ワイドパネル 

-ワイドパネルは、近接撮影時じげりこち使用でさます。 

- S 日-30の照射角廚ま、焦点距離 28mm レンズの画角をカバーしています。内蔵ワイドパネルをセットす 
ると、照射角度は焦点距離 17mm レンズの画角に広びります。ただし、ガイドナンバ ー( 侶日100 ’m) 
び16から10に低下します。 

•一般的に焦点距離 17mm レンズで撮影した場合、画面周辺までの距離び著しく遠くなるため、ワイド 
パネルを使用してを光び十分に届かない場合びあります。あらかじめご注意ください。 


応用撮影 
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露出補正 


セレクタダイヤルび外部自動調光あるいは、 M 1/32、 M 1/8のとき、露出補正スイッチにより発光量をコ 
ント□ールすることびでさます。 

主要被写体の明るさを、より明るくしたいときは+]/2へ、明るさを抑えたいときは一1/2へセットし 
ます。 

COOL 円ラでは、モニタ画面で画傲を確認しなびら光量を調節して撮該し直すことびできるので 
便利です。 


露出補正スイッチ 




+ 1/2 0 - 1/2 


+ 1/2 ： +1/2段分、発光量び増加(被写体び明るく写りまず） 

0 :補正なし。補正しない場合は、スイッチをゼ□にセットしてください。 
-1/2 ： -1/2 段分、発光量び減少(被写体び暗く写ります） 


. セレクタダイヤルび TTL 、 M 1/1、 ワイヤレス•スレーブモードのときは、露出補正スイッチでの補正はできません。 
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別売アクセサリー 


SK -9 ブラケットセット 

COOL 円 X70 日系、800系、日00系カメラや一眼レフカメラの横に5巨- 
30を並べて設置するためのブラケットセットです。ブラケット SK-9、 
TTL 増なアダプター冉 S-1 8、 C 曰曰 L 円 X900 系 （COOL 円 X900 を除 <) 
カメラと AS-1 8を接続するシンク□コード S 巳-2己で構成されています。 

増ロブラケット 5 K - E 目0。/増ロアダプタ AS - E 900 

デジタ J レカメラ COOL 円X曰00系に SK-E 900を装着し、冉 S-E 900で 
C00LPIX の増ロターミナルと接続すると、 S 巨-30を補助なとして使巧 
できます。 

SK-E 日00は AS-E 日00を1個、標準装備していまず。 
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故障かな？と思った 5 


修理をご依頼になる前に、下記をご確認ください。 


故障かな？ 

ご確認ください 

对策/参照項目 

レディライトが点丹しない 

電源スイッチび日 N または STBY のが態で電弛を交換しませんでしたか 

「電池の入れち」 ( i ^ P . 目） 

電池の +- のち向が間違っていませんか 

「電池の入れち ( B ^ P . 目） 

電池び消耗していませんか 

「電池の入れち ( B ^ P . 目） 

スタンイ隱能で、電源び自動のに OFF になっていませんか 

「電源の日 N / 日 FF とスタン J f イ機能」 ( i ^ P .7) 

電池の電極または SB -30 の接触部分び巧れていません占、 

乾いた巧でミちれを拭舌取ってください。 

撮影直後、レディラ仆び 
約1.日秒間点滅する 

撮穀距離が調光範囲外ではありません占、 

「絞り值と撮影可能範囲」(豚 P .1 已） 

レディライトげ点巧するまで 
の時間が長い 

電池び消耗していませんか 

「電池の入れち ( i ^ P . 目） 

連続発光によって、電池が発熱していませんか 

熱が下がるまで、お待ち<ださい。 

レディライトが点丹して 
いるのに、シャッターび 
されなし1 

セレクタダイヤルび列部自動調光またはマニュ乃レモー 
ドにセットされ、 力式ラの露出モードが7ルチプ□グラム 
才ートまにはシャッター優先才ートになっていませんか 

「が部自動調光モード撮霞」(陸' P .1 目） 

「マニュ乃レモ-ド撮影」(陪 P .18) 















取扱い上のごま意/電池について 


■お手入れの方法 

■ブ□アーでゴ吉やホコ1」を軽く收去化った後、柔旦かい這歲な巧 
で軽く拭いて<ださい。特に，巧辺で使った後は、真水を数滴たら 
した票!5かい清惑な巧で塩分をが走取ってから、乾いた布で軽< 
ないて乾かしてくだごい。 

■な管の方法 

■カビや湿気による巧障を防ぐため、風通しの良い乾燥したところ 
に保管して < ださい。 

.ナフタ I 」ンや憧瞄、磁気を発生する器具の近<には、置かないで 
ください。 

■極度に高温になるところ(夏期の車のやス I プなどの近く）には、 
置かないで<ださい。高温になると> な!障の原因とな D ます。 

-約呂週間政上使用しないときは、電池の液漏れによる故障を巧ぐ 
ために、電池を取0出してください。 

■コンデンサー ( SB -30 內部の部品）の劣化を防ぐため、約1ヶ月に 
1回を目巧に電源を入れて発光さはてください。 

■ご巧巧になる場所にごま意ください 

-極端に温度差びある場所に移動すると、 S 巨-30内部や别観部に水 
滴び生じることびあ0ます。バッグやビニール袋などに入れ、周 
囲の温度になじまはてからご使用<ださい。 


•テレビ塔や高圧鉄塔にぶい場所では、強い挺気や電波び発生して 
お0、誇作動することびあ0ます。 

- S 日-30をワイヤレス-スレーブモードに設定時は、ち5つ舌のあ 
る単光なのおくなどでは誤発化することびあります。 

■新品の 3 V リチウム電地に R 123 A または DL 123 A 夕 

イプ）を1本梗用してください。 

■大切な撮鼠に際しては、早めに電おを交巧するか、予備の電池を 
携行してください。 

-電池の両極び汗や油などで巧れていると、接融不良の原因とな0 
ます。乾いた巧でよ<がいてか百使用して<ださい。 

■做豆時には新しい電地を使用してください。 

■低温時に消耗した里池を使用すると、3巨-30び作動しなくなるこ 
とびあります。 

-低ミ届時には新しい電池を使用し、保ミ晶した予備の電池を用意して 
温めなび旦交旦に使巧して < ださい。 

■低ミ晶時は、苗ミ品時より発光間隔び長くなり、発化回恐ち減少しま 
す。低温のために一時的に性能び巧下した涅池でを、常温に房る 
と性能り個復する場合ぴあ D ます。 


資料編 
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アフターサービスと 保証に ついて 


■この製品についてのお問い合わせは 

ご意見、ご賣問はニコンカスタマーサポートセンターでお费け 

していまず。 ( ii ^ P .36) 

■修理を巧頼される場含は 

ご睛入店、または当なサービス機関にご依頼ください。 

■ご乾居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼ずることびでを 
ない塌合は、最雪〇の贩売店、または当社サービス機関にごネ目 
談ください。（超 = P .36) 

■補修用性能部品について 

SB -30 の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切りを日年間 

を目をとしていまず。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるためにが要 
な部品です。 

.修理可能期間は、部品保有巧間のとさせでいたださます。なお、 
部品保有期間経週後におさましてを、修理可能な場合をあ0ま 
ずので、ご購入店、または当社サービス機関へお問い合わせ< 
ださレ。 

■水没:、火災、落下等による巧曜、または破損で全損と認められ 
る場合は、修理び不可能とな0ます。なお、この故障または破 
34 損の程度の判定は、当社サービス機関にお任せください。 


製品の保話について 

①この製品には r 保罰書」びついていまずのでご確認<ださい。 
感 保証書はお買い上げの隙、ご購入店か5お客様に直接お渡し 
ずることになっています。 

「ご愛用吾巧名」および「ご住所」「購入年月曰」 r 購入店名」が 
ずべて記載された保証書をおをけ取 D にな0、内容をよ < お 
読みの5え、大切に保管して < ださい。 

感保証親をによる保記修理は、ご購入曰か日1年間となってお 
0まず。 

r 保罰書」をお费け取0にな0ませんと、上述の保罰修理びお 
费けになれないことになりまずので、をしお黄け取りにな日な 
かった場合は、ただちにご購入店にご請ホください。 

® 海刘での保証巧修理は領収書の提示をホめ日れることびあり 
ますので、保証書ととちに領収書の携行をお願い致しまず(領 
収書のない場合は有料となる場合があります)。 

感保節期間経週後の修理は、原則として有料となります。また、 
運賃請掛か D はお客様にご負担願います。 

® 保証期間中や保証期間経週後の修理、あ障など、アフターサ 
ービスについてご不明なことびございました日、ご購入店、ま 
たは当なサービス機関へお問い合わせ<ださい。 



仕様 


型式 
性巧電池 
ガイドナンバー 
( ISO 10曰 - m ) 
照'射角 

電源スイッチ 


直列制御方式 TTL 自動調光スピードライト 

3 VI 」 チウム電池に R 1 23 A または DL 123 A タイプ）1本 

1白：照射角 28 mm (ワイドパネルなし） 

10 :照射角1 7 mm (ワイドバネル使用時） 

28 mm のレンズの画角をカバー(ワイドバネルなし） 

1 7 mm のレンズの画角を力 (-(ワイド/ (ネル使巧時） 

0 FF /0 N / S 下巨 Y の切換克式 
0 N / STBY ポジションにて電源 ON 

STBY ポジションで無操作が態び約40秒間続くと、自動的に電源 OFF 
発光間隔：約4秒 （ M 1/1発光、新品電池®用時） 

発光回数：約250回 （ M 1/ I 発光、新品電池使巧時） 

TTL 、 が部自動調光 (4 段階)、マニュアル （3 段階)、ワイヤレスの、 M ) の切換え式 
点な：充電完了時 

点滅：フル発光時の露出警告 ( TT し列部自動調光モード极/力>(ラ側の設定不良〇11_モード時) 
スタンバイ機能で OFF になった電源の ON 
スレーブ発光の禁止 
1/吕800秒（1^11/1発光） 

約已扫.己（幅） X 扫 3 .己（高さ） X3 日（厚さ） mm 
約日2居(電池を除 <) 


発光間隔/発光回数 

セレクタダイヤル 
レディライト 

スタンバイ復帰 
/スレーブ発光禁止ボタン 
巧光時間 
大ささ 
質量厘さ） 

* 仕様の内容は、すべて常ミ品 ( 2cr ) •巧品電池使巧時のちのです。 * 仕様•が観の一部は，改良のため予告なしに変更することびあります。 


資料編 


5 

3 



■アフターヴービスのご案内 


■使い方に関するお問い合わせのご案内 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

14日-日日1已東京都品川区西大井1 -4-25 (コア•スターレ西大井第ービル2階） 

〇百 70-0 吕 -8000 巿内通話料金でご利用いただけます。 

営業時間日:3日〜 1 S :0 日（± ■日曜曰-祝曰を除く毎曰） 

このほか年ま年始、夏期休暇等、休業ずる場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、 03-百曰 77-7033 におかけください。 
FAX でのご相談は、 03-5 日 77-7499 におかけください。 


团 

巧巧 ilB 料で 0K 
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English 


Foreword 

Thank you for purchasing the Nikon Speedlight SB-30. 

The SB-30 is a compact, light, and versatile Speedlight having a guide number of 16/52 
(at 28mm angle of coverage, に 0 100, m/ft, 2 ろ。 C/6 が F). Available flash shooting modes 
are TTL auto flash, Non-TTL auto flash, and Manual flash. Wireless multiple flash operation 
is also possible. 

Major features of the SB-30 

• The SB -30 is useful as a handy flash unit to perform TTL auto , Non-TTL auto , and Manual flash , when 
used with Nikon SLRs cameras not having a built-in Speedlight . 

• The SB -30 is suitable as a slave flash unit in wireless or wired multiple flash operation when used in 
combination with the COOLPIX or Nikon SLRs cameras having a built-in Speedlight . 

• Close-up flash photography using with the flash head tilted down is possible without detaching the 
Speedlight from the camera . Wireless multiple flash operation using the SB -30 as an Infrared remote 
commander is also possible to control the firing of other slave flash unit ( s ). 

To get the most out of your Speedlight , please read this and your camera instruction manual 
thoroughly before use . 

• Because the SB -30 features the same TTL flash operations as those of the SB -22 s , refer to those items 
in the flash photography section of your camera instruction manual corresponding to SB -22 s , if the 
SB -30 is not listed . 

• ( p . XX) indicates the reference page . 
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Tips on using the Speedlight 

• Take test shots before shooting important occasions like weddings or graduations . 

• The Nikon Speedlight SB -3 日 ’s performance has been optimized for use with Nikon cameras / 
accessories and lenses . Camera/accessories made by other manufacturers may not meet 
Nikon's criteria for specifications , and nonconforming cameras/accessories could damage the 
SB -30 's components . Nikon cannot guarantee the SB -30 's performance when used with 
non-Nikon products . 


Note 

• The Nikon N 90 s , N 90, N 70, N 60, N 55, N 50, N 8008, N 8日日 8 s , PRONEA 6 i , N 6006, N 6000, N 5005, 
N 4004, and N 4004 s are sold exclusively in the U . S . A . 

• The Nikon N 80 -Series and N 6日 - Series are sold exclusively in the U . S . A . and Central and South America . 

• The Nikon N 2020 and N 2000 are sold exclusively in the U . S.A and Canada . 
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1 Flash head 

2 Infrared filter ( p . 63) 

3 Mounting foot 

4 Mount pin 

5 Hot-shoe contacts 

6 Light sensor window for 
Non-TTL auto flash ( p . 49) 

7 Built-in wide-flash adapter 
( p . 64) 


8 Battery chamber lid 

9 Ready-light ( pp . 43, 49) 

10 Exposure compensation 
switch ( p . 66) 

11 Power switch ( p . 43) 

12 Mode selector dial ( p . 41) 

13 Light sensor window for 
wireless slave flash 
( pp . 56-62) 


14 Standby resume button ( p . 44 )/Slave 
flash firing cancel button ( p . 59) 

15 Mounting foot lock lever ( p . 45) 


Supplied accessories 

Soft Case SS -30 
















Mode selector dial 



1 TTL auto flash mode ( pp . 48,日日） 

2 Non-TTL auto flash mode ( pp . 49, 52) 

3 Manual flash mode ( p . 54) 

4 Wireless slave flash mode ( p . 56) 


Flash head tilting angle 


50。 


75。: for shooting normal 
subj 白 cts 

50。: for shooting subjects 
closer than 0.4 m (1.3 ft .) 
( p . 65) 

13。： when not in use . 



CAUTION! 

Do not detach the flash unit while it is set at the 
13° position . Otherwise , the flash unit or camera 
might get scratched . 
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Installing the battery 





爾 

+1/2 0-1/2 \ 




V|4=^ M 

OFF 中 STBY 

1 






1 Set the SB-30's power switch to the OFF position. 

2 Open the battery chamber lid as indicated by the arrows. 

3 Install the battery following the + and - marks as shown. Then close the battery chamber lid by 
sliding it into place while pressing down. 

• Install one 3V lithium battery {CR123A or DL123A). Do not use the other types of batteries. 

• When replacing the battery, be sure to set the power switch to the OFF position. If the battery is replaced 
while the power switch is set to the ON or STBV (standby) position, the Speedlight may fire accidentally or 
the power may not turn on correctly. In this case, set the SB-30's power switch to the OFF position once, 
then set it back to the ON or STBY position, (p. 43) 

Battery performance 

• When using a fresh battery, the number of flashes when the SB-30 fires at M1/1output is approx. 250 times. 

• With a fresh battery, the recycling time after the SB-30 fires at M1/1output is approx. 4 seconds. 

• Replace the battery, if the ready-light takes more than 30 seconds to light up when the unit first turned 
on or after firing the unit. 












Turning the power ON/OFF and the Standby function 



1 Set the SB-30's power switch to the ON or STBY position. 

• When set to the STBY position the Standby function is activated, (p, 44) 

• The Standby function does not work with COOLPIX digital cameras having no hot-shoe contacts. In this 
case, set the SB-30 to the ON position. 

2 Make sure the ready-light comes on. 

• When the ready-light lights up, the SB-30 is fully recycled and ready to fire. 

3 Set the SB-30's power switch to the OFF position when not in use. 

• Be sure to set the SB-30's power switch to the OFF position when not in use to conserve battery power. 
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Conserving battery power using the Standby function 

• If the SB-30's power switch is set to the ST 巳丫 position, the Standby function is activated 
only when the Mode selector dial is set to either TTL auto, Non-TTL auto, or Manual 
flash mode. 

• If the SB-30 and the camera are not used for approx. 40 seconds, the Standby function 
activates and automatically turns the SB-30 off to conserve battery power. This is called 
the standby state. 

• The Standby function does not work if the Mode selector dial is set to the Wireless slave 
flash mode. Take care that the power remains on and is consuming. 

To turn the SB-30 on again afteNt enters in the standby state, you can: 

• Press the Standby resume button/Slave flash firing cancel button. 

• Lightly press the shutter release button on a camera that is compatible with the TTL auto 
flash mode. 










Attachment to the accessory shoe 

Attaching and detaching the Speedlight 

Slide the SB-30's mounting foot ① into the camera's accessory shoe, 
then turn the lock lever ③ in the direction of the arrow to lock the unit. 

• When the SB-30 is attached to an accessory shoe not equipped with a 
mount pin hole to prevent accidental detachment, take care that the SB-30 
does not fall off. 



• When detaching the SB-30, set the flash head tilting angle to 750 or 50 。， 

turn the lock lever 90° in the opposite direction to unlock the unit, then pull 
the Speedlight off. 



Note on attaching the SB-30 to cameras that have a built-in Speedlight 

When the SB-30 is attached to the camera's accessory shoe, do not pop-up the camera’s built-in 
Speedlight. Otherwise, only one of the Speedlights will fire. However, this is not a malfunction. 
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Usable cameras and available flash modes 

Available flash modes with film-based SLRs cameras 


◎: Recommended flash mode O ： Usable flash mode x：Not usable —: Not applicable 


Camera type and model 

C 加 rection 

Mode selector dial settings 

to the cam 肌 

TTL auto 

Non-TTL auto 

Manual 

Wireless (M) 

Wireless (A) 

肯 

Cameras compatible with the TTL auto flash mode: 







言 

巧 , F4-Smes ， FI00, F90X/N90s, F90-Series/N90, F-801s/N8008s, 
F-801/N8008, F-601M/N6000, F-501/N2020, F-301/N2000, FM3A, FA, FE2, 

FG. F3-Series*i 

Accessory 

shoe 

© 

(p. 50) 

o 

o 

— 

— 

p 

Cameras incompatible with the TTL auto flash mode: 

Accessory 

X 

© 

o 



宣 

F2*2, FM2, New FM2, FE, FG20, EM, FM10, FE10 

shoe 

(p .52) 



ち 

Cameras with an accessory shoe: 

Accessory 

© 

O 

o 





shoe 

(p 加） 



.早 

1 

F60-Series/N60, F55/N55*3, F50-Series/N50, F-601/N6006, 

F-401X/N5005, F-401s/N4004s, F-401/N4004, Pronea600i/6i 

侧 reless 

- 

- 

- 

◎ 

(p.57) 

◎ 

(D .57) 

ro 

■F. 

Cameras without an accessory shoe: 

侧 reless 




◎ 

◎ 

客 

ProneaS 




(p.57) 

(p .57) 


*1Optional TTL Flash Unit Coupler AS-17 is required. 

*2 Optional TTL Flash Unit Coupler AS-1 is required. 

*3 TTL auto flash is not possible when the SB-30 is mounted on the accessory shoe. Set the flash mode to the Non-TTL auto. 
*4 Set the camera’s exposure mode to Manual when the b 山け -in Speedlight is used as a master flash unit. 




















Available flash modes with digital cameras 


◎: Recommended flash mode O ： Usable flash mode x：Not usable Not applicable 


Camera type and model 

Connection 
to the camera 

Mode selector dial settings 

TTL a 山 0 

Non-TTLauto 

Manual 

Wireless [M} 

Wireless (A) 

D1-Series*\D100 

Accessory 

shoe 

X 

◎ 

(p .52) 

o 

- 

- 

COOLPIX 加加 / 日 700 

Accessory 

shoe 

◎ 

(P .50) 

O 

o 

- 

- 

COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 

Cord 巧 * 3 

© 

(P.50) 

O 

o 

- 

- 

Wireless** 

- 

- 

- 

◎ 

(p.57) 

◎ 

(p .57) 

CO 日 LPIX* 日 700/775/800/880/885/2000/2500/3500/4300 

Wireless*'' 

- 

- 

- 

X 

◎ 

(p .57) 

COOLPIX 100/300/600*6/5000*75700 

Wireless*'* 

- 

- 

- 

◎ 

(p.57) 

◎ 

(p .57) 


*1 The D-TTL auto flash mode is not possible with the SB-30. *5 The built-in flash fires one preliminary flash before actually 

*2 Except the COOLPIX 900 tiring to produce the correct flash output. 

*3 Use of the Multi-Flash Bracket Unit SK-E900 is recommended. *6 A dedicated Speedlight for the COOLPIX 600 is required. 

*4 Use of the Bracket Set SK-9 is recommended. パ At the "Auto with red-eye reduction" setting, the Wireless (M) mode is not possible. 

Use the Wireless (A) mode instead. 
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Using the SB-30 with SLRs cameras 


As a handy Speedlight 


Auto flash modes 

Two auto flash modes are available with the SB-30 ： TTL auto flash and Non-TTL auto flash 


TTL auto flash mode 

This mode is possible with SLRs cameras compatible with TTL auto flash. At 
the instant the shutter is released and the SB-30 starts firing, the camera’s 
built-in TTL auto flash sensor measures the flash illumination through-the-lens 
that is reflected back from the subject and adjusts the S 己 - 30’s flash output, 
providing the correct exposure. 

For usable cameras, refer to "Usable cameras and available flash modes" 

(P.46). 

Available TTL auto flash modes such as Multi-Sensor Balanced Fill-Flash, Matrix Balanced Fill-Flash, 
Center-Weighted 円 II- 円 ash/Spot Fill-Flash, or Standard TTL flash vary, depending on the cameras and 
lenses in use. For details, refer to your camera’s instruction manual. 

• 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash is not possible, because the SB-30 does not fire a series of preflashes 
(Monitor Preflash). 

• The D-TTL auto flash mode is not possible with the SB-30. 
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Non-TTL auto flash mode 

This mode is possible with all Nikon SLRs cameras including Digital SLRs. 
At the instant the shutter is released and the SB-30 starts firing, the 
SB-30's built-in light sensor for Non-TTL auto flash measures the flash 
illumination that is reflected back from the subject, automatically controlling 
the SB-30's flash output to provide the correct exposure. Therefore, auto 
flash shooting is possible with cameras incompatible with TTL auto flash. 

A choice of four shooting apertures is available: f/2.8, f/4, f/5.6, and f/8 
at ISO 100, and f/5.6, f/8, f/11, and f/1 日 at ISO 4 日日. 

Insufficient flash light warning indication in auto flash modes 

When the flash has fired at its maximum output and underexposure may 
have occurred, the ready-light blinks for approx.1.5 sec. To compensate, 
use a wider aperture or move closer to the subject and reshoot. 
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Taking flash pictures in the TTL auto flash mode 





1 Set the SB-30's Mode selector dial to DD. 

2 Set the camera's exposure mode, metering system, sync mode, shutter speed, etc. 

• The ready-light inside the camera's viewfinder blinks to warn you that the setting on the camera 
is not correct and TTL auto flash is not possible. In this case, make sure the camera settings 
are corr 色 ct. 

3 Check the aperture and flash shooting distance range. 

• Make sure the main subject is within this range by referring to the table "Determining the aperture and flash 
shooting distance range" (p. 51). 

• If the camera's exposure mode is set to Aperture-Priority Auto (A) or Manual (M), set one of the appropriate 
apertures obtained from the table on the camera. 

4 Make sure the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• Refer to page 49 if the ready-tight inside the camera's viewfinder blinks after shooting. 
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Determining the aperture and flash shooting distance range (m/ft.) 



ISO sensitivity 

Flash shooting distance range (m/ft.) 


25 

50 

100 

200 

400 

800 

No wide-flash adapter ir place 

With wide-flash adapter in place 

- 

t/1.4 

f/2 

f/2.8 

1/4 

f/5.6 

1-8/3.3-26 

0.7-5/2.3-16 

TTL auto flash 

Non-TTL 
auto flash 

f/1.4 

f/2 

f/2.8 

1/4 

f/5.6 

f/8 

0.7-5.6/2.3-18 

0.5-3.5/1.6-11 

V 艺 

1/2.8 

f/4 

f/5.6 

1/8 

1/11 

0.6-4/2-13 

0.3-2.5/1-8.2 

t/2.8 

1/4 

f/5.6 

1/8 

f/11 

t/16 

0 . 日一 2.8/2 — 9.1 

0.3-1.7/1—5.5 

1/4 

f/5.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

0.6-2/2-6.5 

0.3—1.2/1—3.9 


1/5.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

t/32 

0 . 日一 1.4/2—4.5 

0.3-0.8/1-2.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

f/32 

- 

0. 日一 1/2— 3.2 

0.3-0.6/1-1.9 


• At an ISO sensitivity of 100 (200), the available shooting apertures in the Non-TTL auto flash mode are: 
f/2.8, f/4, f/5.6, and f/8 (f/4, f/5.6, f/8, and f/11) 

• At an に 0 sensitivity of 100 (400), the available shooting apertures in the TTL auto flash mode are: 
f/2 tof/16(f/4tof/32). 

• Use of the built-in wide-flash adapter is recommended when shooting subjects closer than approx, 

1m (3.3 ft.) {p. 64) 

• Set the flash head at the 50° position when shooting subjects closer than approx. 0.4m (1.3 ft.) (p, 41). 
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Taking flash pictures in the Non-TTL auto flash mode 



1 Set the camera's exposure mode, sync mode, shutter speed, etc. 

• The ready-light inside the camera’s viewfinder blinks to warn you that the shutter speed is not correctly set 
with cameras FM3A, New FM2, and FE, In this case, make sure the camera settings are correct. 




2 Determine the correct aperture to match the shooting distance range by referring to the table 
"Determining the aperture and flash shooting distance range" {p. 51). Set the same aperture on the 
SB-30's Mode selector dial. 

• For the available apertures, refer to the table "Determining the aperture and flash shooting distance 
range." (p, 51) 

3 Set the same aperture on the camera or lens as set on the SB-30. 

• Otherwise, the correct exposure cannot be obtained. 


• When using a zoom lens having a variable aperture, refer to "Variable apertures after zooming in or out" 
(p. 53) before setting the aperture. 


4 Make sure the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• Refer to page 49 if the ready-light inside the camera’s viewfinder blinks after shooting. 





























Variable apertures after zooming in or out 

• With zoom lenses having a variable aperture, take note of the following before setting the 
aperture on the SB-30. 

• For details, refer to your camera and lens instruction manuals. 

Reading the aperture on the camera’s LCD panel or in the viewfinder 

• Lock the lens aperture at its minimum, and after composing the picture by zooming in or 
out, read the aperture appearing on the camera's LCD panel or in the viewfinder. 

Reading the aperture using the scale on the lens 

• After zooming in or out to select the appropriate composition, read the aperture in the 
following way ： 

At wideangle zoom settings, read the aperture value at the green index (or line). 

At telephoto settings, read the aperture value at the yellow index (or dot). 

At intermediate settings, read the aperture value between the two indexes. 
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Manual flash mode 

The SB-30's flash output level can be set manually at M1/1, M1/8, or M1/32. In the Manual mode, 
you must determine the correct exposure by calculation using a combination of the guide number, 
shooting distance, and lens aperture. 

• If the camera’s exposure mode is set to other than Aperture-Priority Auto (A) or Manual (M), the shutter may 
not be released, depending on the cameras in use. 


Guide number (m/ft.) and ISO sensitivity 


ISO sensitivity 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

1600 

Flash output level 

Ml/1 

8/26 

11/36 

16/52 

22/72 

32/105 

4 己 /148 

64/210 

Ml/8 

2.8/9 

4/13 

5.6/18 

8/26 

11/36 

16/ 己 2 

22/72 

Ml/32 

1.4/4.6 

2/6.6 

2.8/9.2 

4/13 

5.6/18 

8/26 

11/36 

Flash output level 

(with wide-flash adapter in place) 

Ml/1 

5/16 

7.1/23 

10/33 

14/46 

20/66 

28/92 

40/131 

Ml/8 

1 ぶ / 己 . 9 

2 . 己 / 8.2 

3.5/11 

己 / 16 

7.1/23 

10/33 

14/46 

Ml/32 

0.9/3 

1.3/4.3 

1.8/5.9 

2 . 己 / 8.2 

3.5/11 

己 /1 目 

7.1/23 


•To obtain the correct exposure, use the following equations to determine the aperture and guide number to match the 
flash shooting distance, 

f/stop (aperture) = Guide number (GN) ^ Shooting distance (m/ft) 

Guide number (GN) = Aperture x Shooting distance (m/ft) 

• For example, when shooting a subject at a distance of 2.5m (8.2 ft), at an ISO sensitivity of 400 and a lens aperture of f/2.8: 

Guide number = 2.8 x 2.5 = 7 (in meters) or 2.8 x 8.2 = approx. 23 (in feet). 

Therefore M1/8 is the correct flash output level with the wide-flash adapter in place. 

• Likewise, when shooting a subject at a distance of 4m (13 ft.), at an に 0 sensitivity of 400 and Ml/1 flash output level 
without using the wide-flash adapter; 

f/stop = 32 4 = 8 (in meters) or 105 13 = approx. 8 (in feet). Therefore, f/8 is the correct lens aperture. 

















Taking flash pictures in the Manual flash mode 


4 

1 Set the camera's exposure mode, sync mode, shutter speed, etc. 

2 Determine the aperture and flash output level to match the flash shooting distance. 

• The guide number varies as shown in the guide number table on page 54, depending on the flash output 
level with and without the wide-flash adapter in place. 

3 Set the aperture on the camera or lens and the flash output level on the SB-30. 




な 

巧 

CD 


4 Make sure the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• In the Manual flash mode, no warning ready-light blinks to indicate that the light may have been insufficient 
for correct exposure after shooting. 
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Illuminating a distant subject using the SB-30 and cameras such as the COOLPIX 


Wireless slave flash shooting 

In this section, the SB-30 is used as a slave flash unit that starts and stops firing in sync with the master 
Speedlight mounted on the camera or the camera's built-in Speedlight. With the SB-30, the following 
types of wireless slave flash shooting can be performed. 

• The Standby function does not work if the Mode selector dial is set to the Wireless slave flash mode. 
Take care that the power remains on and is consuming. 

Shooting a distant subject using cameras such as the COOLPIX that have a built-in Speedlight {P. 58) 

By placing the camera and the SB-30 side-by-side to fire the SB-30 in sync with the built-in Speedlight, 
you can illuminate a distant subject, creating a picture not possible when using the built-in flash by 
itself. 

Using the SB-30 as a slave flash unit placed away from the camera (p. 60) 

In multiple flash, when the SB-30 is used away from the camera, you can create more natural-looking 
pictures with sufficient illumination throughout the picture. 

Softening shadows cast on the wall by the master flash unit or lightening the background (p. 62) 

By using the SB-30 at full (M1/1) output, you can eliminate unattractive shadows or lighten the back¬ 
ground to create more natural-looking pictures. 

Multiple flash operation using the infrared remote commander (p. 63) 

With the built-in infrared filter in place, the SB-30 operates as an infrared remote commander to trigger 
other slave flash units. 
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Two methods of wireless slave flash shooting 

Wireless slave flash can be performed in two ways by setting the Mode 
selector dial: 

(1) Auto wireless slave flash (A) mode: 

• The SB-30 starts and stops firing in sync with the master Speedlight. 

• The maximum shooting distance of the SB-30's light sensor is approx. 5m (16 化 ). 

(2) Manual wireless slave flash (M) mode: 

• The SB-30 only fires at M1/1 output in sync with the master Speedlight, 

• The maximum shooting distance of the SB-30's light sensor is approx. 40m (131 ft.) 

Notes 

• Position the slave flash unit (SB-30) so that light from the master flash unit can reach the light sensor of the 
slave flash unit. This is particularly important when taking pictures while holding a slave flash unit in your hand. 

• The correct exposure cannot be obtained if the master Speedlight fires a series of preflashes (Monitor Preflash). 
Cancel the Monitor Preflash of the master flash unit using the methods described below. This is necessary 
except for the one preliminary flash firing of the COOLPIX that does not affect the correct exposure. 


F80-Series/N80-Series, 

F70-Series/N70 

Set the camera’s exposure mode to Manual (M) 

F5, FI 00, F90X/N90S, 
F90-Series/N90 

Cancel the Monitor Preflash of the Speedlight mounted on the camera. 

D1-Series 

Set the flash mode of the Speedlight mounted on the camera to Non-TTL auto 
or Manual flash. 
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Shooting a distant subject using the SB-30 in conjunction with cameras such 
as the COOLPIX that have a built-in Speedlight 

By placing the camera and SB-30 side-by-side to fire 
the SB-30 in sync with the built-in Speedlight, you can 
illuminate a distant subject, creating pictures not 
possible when using the built-in Speedlight alone. Set 
the S 巳 - 30’s Mode selector dial to the Wireless slave 
flash (A) mode to perform auto flash. 

• The COOLPIX 900, COOLPIX 7 弧 series, C 日 OL 円 X 800 
series and COOLPIX 2500 cameras that fire one prelimi¬ 
nary flash are usable. 

• With the Pronea S that has no accessory shoe or the 
F55/N55, which has a hot shoe but no TTL auto flash 
function, the SB-30 can still perform TTL auto flash. 

• When attaching the SB-30 to cameras such as COOLPIX 
700 series, COOLPIX 800 series, using the optional 
Bracket Set SK-9, refer to the SK-9 instruction manual. 



58 




Taking flash pictures with the COOLPIX 

1 Make the necessary settings on the camera as with a normal Speedlight. 

2 Set the SB-30’s Mode selector dial to Wireless slave flash (A). 

• In wireless slave flash shooting, exposure compensation using the SB-30's Exposure compensation 
switch is not possible. In this case, make exposure compensation on the camera. 

3 Check the aperture and flash shooting distance, then shoot. 

• Press the Standby resume button/Slave flash firing cancel button to avoid accidental firing in sync 
with other Speedlights. The SB-30 will not fire, while this button is pressed. 

Taking flash pictures using film-based SLRs cameras 

1 Set the master Speedlight, either the built-in Speedlight or one mounted on the camera, to fire. 

• Be sure to cancel the master flash unit’s Monitor Preflash (p. 57). 

2 Use the SB-30 as the slave flash unit and set it to the Wireless slave flash (A) mode. 

• In wireless slave flash shooting, exposure compensation using the SB-30's Exposure compensation 
switch is not possible. In this case, make exposure compensation on the camera. 

3 Check the aperture and flash shooting distance, then shoot. 

• Press the Standby resume button/Slave flash firing cancel button to avoid accidental firing in sync 
with other Speedlights. The SB-30 will not fire, while this button is pressed. 
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Shooting a subject when the SB-30 is placed away from the camera 

When the SB-30 is placed away from the camera to 
perform multiple flash, you can take more natural¬ 
looking pictures with sufficient illumination. Set the 
SB-30's Mode selector dial to Wireless salve flash (A) 
to perform wireless multiple flash operation in the TTL 
auto or Non-TTL auto flash mode. 

• The COOLPIX 900, COOLPIX 7 弧 series, COOLPIX 800 
series and COOLPIX 2500 cameras that fire one prelimi¬ 
nary flash are usable, 

• Speedlights such as the SB-30, SB-80DX, SB-50DX, etc. 
that feature a wireless multiple flash function can be 
used as the slave flash unit. Also, any other Speedlight 
compatible with TTL auto flash, when mounted on the 
optional Wireless Slave Flash Controller SU-4, is usable. 

• In the wireless slave flash (A) mode, the maximum 
shooting distance of the SB-30's light sensor is approx. 

5m (16 ft.). 

• Position the slave flash unit so that light from the master 
flash unit only reaches the light sensor of the slave flash 
unit. If too much light from other slave flash units enters 
the light sensor of the slave flash unit directly or indirect¬ 
ly, correct operation may not be possible 





Taking flash pictures 

1 Make the necessary settings on the camera as with a normal Speedlight. 

2 Set the SB-30's Mode selector dial to Wireless slave flash (A). 

• In wireless slave flash shooting, exposure compensation using the SB-30's Exposure compensation switch 
is not possible. In this case, make exposure compensation on the camera, 

3 Set the master Speedlight’s flash mode to TTL auto flash. 

• Be sure to cancel the master Speedlight's Monitor Preflash (p. 57). 

• If Monitor Preflash cannot be canceled, set the flash mode to other than the TTL auto flash mode. 

• The D-TTL auto flash mode is not possible with the SB-30, With Digital SLRs cameras, set the flash mode to 
Non-TTL auto flash or Auto Aperture flash. 

4 Check the aperture and flash shooting distance, then shoot. 
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Softening the shadows cast on the wall by the master flash unit 
or lightening the background 

Set the SB-30's Mode selector dial to Wireless slave 
flash (M), and the Speedlight will fire at M1/1 output, 
allowing you to eliminate shadows or lighten the back¬ 
ground for creating more natural-looking pictures. 

• The maximum shooting distance of the master 
Speedlight’s light sensor is approx. 40m (131 ft.). 

Taking flash pictures 

1 Use the SB-30 as the slave flash unit and set it to 
the Wireless slave flash (M) mode. 

2 Determine the correct exposure using the flash-to- 
subject distance and aperture set on the camera or 
lens, then shoot. 

• Refer to "Manual flash mode" on page 54. 

• To eliminate shadows such as those cast on the 
wall, use a lens aperture that makes the 
illumination on the wall overexposed by the 
equivalent of at least +2 stops. 
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Multiple flash operation using the SB-30 as an infrared remote commander 


With the built-in infrared filter in 
place, you can use the SB-30 
as an infrared remote commander 
to perform wireless multiple flash, 
using slave flash units only to 
illuminate the subject without the 
use of a master flash unit. 

• Set the flash mode to TTL auto flash; Non-TTL auto 
flash is not recommended. 

• The infrared filter can be used together with the 
wide-flash adapter. 

• Even though light leaks from both sides of the 
infrared filter, this will not affect the correct 

色 xposure. 

• Without using the infrared filter, the master flash 
unit works as a normal flash unit and the subject is 
also illuminated by this flash unit. 
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Multiple flash shooting using cords 

Like other Speedlights compatible with the TTL auto flash mode, the SB-30 can perform TTL multiple flash 
using optional TTL Remote Cords SC-17/SC-24, TTL Multi-Flash Sync Cords SC-18/SC-1 目 ， or the TTL Multi- 
Flash Adapter AS-10. For details, refer to your camera or accessory instruction manuals or brochures. 63 











Close-up flash operation from approx. 0.3 to1m (1 to 3.3 ft.) with the 
built-in wide-flash adapter 

With the SB-30 attached to the camera's accessory shoe, close-up flash shooting can be performed. 

• Be sure to use the built-in wide-flash adapter when taking close-up flash photographs. 

• Vignetting may occur in close-up flash shooting when using a large diameter lens, lens hood. etc. 



1 Set the SB-30's Mode selector dial to QD. 

• With cameras incompatible with the TTL auto flash mode, set the dial to the Non-TTL auto flash or 
Manual flash mode. 


2 Set the camera's exposure mode, metering system, sync mode, shutter speed, etc. 

• The ready-light in the camera's viewfinder blinks to warn you that the settings on the camera are not correct 
and TTL auto flash is not possible. In this case, check the camera’s settings. 

3 Set the wide-flash adapter in place by pulling it up. 

• Take care that the black infrared filter does not obscure the front of the flash adapter. 
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4 When taking close-ups where the subject is less than approx. 0.4m (1.3 ft.), tilt the flash head down. 

• Tilt the flash head down to 50° when taking a subject closer than 0,4m (1.3 ft.) to illuminate the subject 
sufficiently. 

5 Use the table "Determining the aperture and flash shooting distance range (m/ft.)" (p. 51)to determine 
the proper aperture, and set the same aperture on the camera. 

• In the Non-TTL auto flash mode, set the same aperture on the SB-30's Mode selector dial as well. 

6 Check that the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• Refer to page 49, if the ready-light inside the camera's viewfinder blinks after shooting. 

Built-in wide-flash adapter 

• The wide-flash adapter can also be used in other than close-up flash shooting. 

• The angle of coverage of the SB-30 matches a 28mm lens. The built-in wide-flash adapter increases 
the angle to match a 17mm lens. The guide number decreases from 16/52 to 10/33 (ISO 100, m/ft) 

• When using a 17mm lens with the built-in wide-flash adapter in place, the distance between the 
camera and subject becomes increasingly pronounced from the center of the frame to the periphery, 
so the peripheral area might not be sufficiently illuminated in certain cases. 
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Exposure compensation 

Adjusting the S 己 - 30，s flash output is possible by using the Exposure compensation switch when the 
Mode selector dial is set to Non-TTL auto, M1/32, or M1/8. 

Set the Exposure compensation switch to +1/2 position to make the main subject brighter, or to -1/2 に 
make the subject darker. 

With COOLPIX cameras, you can adjust the flash output by checking the brightness of the images on 
the monitor, then reshoot. 


Exposure compensation switch 

牛 1/2: Increases the flash output by +1/2 EV to make the subject brighter 
0: No compensation. Set the switch to zero (0) when no exposure 
+1 ピ 5 -1/2 compensation is desired. 

—1/2: Decreases the flash output by -1/2 EV to make the subject darker 


pDIH 


• Making exposure compensation using the switch is not possible, if the Mode selector dial is set to the TTL 
auto flash, Ml/1, or Wireless slave mode. 
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Optional accessories 

Bracket Set SK-9 

The SK-9 allows COOLPIX (COOLPIX 700 series, 800 series, and 900 
series) or SLR cameras and the SB-30 to be positioned side-by-side. 
This Bracket Set includes the Bracket SK-9, TTL Multi-Flash Adapter 
AS-18, and Sync Cord SC-2 己 for connecting COOLPIX 弧日 series 
cameras except the COOLPIX 90(Mo the AS-18. 


Multi-Flash Bracket Unit SK-E900/Multi-Flash Adapter AS-E900 

The SB-30 can be used as a slave flash unit with Nikon COOLPIX 900 
series cameras by attaching the COOLPIX to Multi-Flash Bracket Unit 
SK-E900 and connecting the SB-30 to the multi-flash terminal of the 
COOLPIX using the Multi-Flash Adapter AS-E900. 

One AS-E900 Multi-Flash Adapter is included with the SK-E900. 
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Troubleshooting 


Use the following chart to determine the cause of the problem before you take your Speedlight to a 
Nikon service center for repair. 


Problem 

Possible cause 

Reference/remedy 

The ready-light does 
not light up. 

The battery is replaced while the power switch is set 
to ON or the STBY position. 

Installing the battery (p. 42) 

The battery is not correctly installed. 

Installing the battery (p. 42) 

Battery power is weak. 

Installing the battery (p. 42) 

The standby function is activated and operating. 

Turning the power ON/OFF and 
the Standby function (p. 43) 

The battery terminals or SB-30's battery contacts 
are dirty. 

Clean the terminals or contacts. 

The ready-light blinks 
for approx.1.5 sec. 
after firing. 

The shooting distance is out of the available flash 
shooting distance range. 

Determining the aperture and 
flash shooting distance range 
(m/ft.) (p. 51) 

The ready-light takes a 
long time to light up. 

Battery power is weak. 

Installing the battery (p. 42) 

The battery generates heat due to continuous firing. 

Wait until the SB-30 cools off. 

The shutter cannot be 
released, although the 
ready-light comes on. 

The Mode selector dial is set to Non-TTL auto or Manual, 
and camera’s exposure mode is set to Programmed 

Auto or Shutter-Priority Auto. 

Non-TTL auto flash mode (p. 52) 
Manual flash mode (p. 54) 
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Tips on Speed light care and Notes on batteries 


Cleaning 

• Use a blower brush to remove dirt and dust from the 
SB-30 and clean it with a soft, clean cloth. After using 
the SB-30 near saltwater, wipe the SB-30 with a soft, 
clean cloth slightly moistened with plain water to remove 
salt, and then dry it using a dry cloth. 

Storage 

• Store the SB-30 in a cool, dry place to prevent 
malfunctions, due to high humidity, as well as the 
growth of mold or mildew. 

• Keep the SB-30 away from chemicals such as camphor 
or naphthalene. 

• Do not use or leave the SB-30 in locations subject to 
high temperatures such as those encountered near a 
heater or stove, as this may cause damage to the unit. 

• When not using the SB-30 for more than two weeks, be 
sure to remove the battery before storage to prevent 
malfunction due to battery leakage. 

• Take the SB-30 out about once a month, insert the 
battery, and fire the unit several times to reform the 
capacitor. 

Operating location 

• An extreme temperature change can cause condensa¬ 
tion inside the SB-30. When taking the SB-30 to a very 
hot place from a very cold place or vice versa, place it 
inside an airtight container such as plastic bag. Leave it 


inside for a while, then expose the SB-30 gradually to 
the outside temperature. 

• Avoid exposing the SB-30 to strong magnetism or radio 
waves from TVs or high-voltage power transmission 
towers, as this may cause it to malfunction. 

• While the SB-30's flash mode is set to wireless slave 
flash, the flash unit may accidentally fire in locations 
containing flickering fluorescent lights. 

Install one 3V lithium battery (CR123A or DL123A). 

• Replace the battery in advance or carry extra batteries 
with you when photographing important events. 

• Use a dry cloth to clean the battery terminals if they 
become soiled by perspiration or oils from your hand. 
Dirty contacts may cause a bad connection. 

Use a fresh battery at low temperatures 

• The SB-30 may not work correctly when using an 
exhausted battery at low temperatures. 

• Battery power tends to weaken as the temperature 
drops, resulting in slower recycling times and reduced 
number of flashes. Battery power may recover when the 
temperature returns to normal. 

• Use a fresh battery, or keep spare batteries warm and 
use them when the temperature becomes low. 
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Specifications 

Electronic construction 

Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) and 
series circuitry 

Battery 

One 3V lithium battery に R123A or DL123A) 

G 山 de number (IS0 100, m/ft.) 

16/52 at 28mm angle of coverage (without wide-flash 
adapter) 

10/33 at 17mm angle of coverage (with wide-flash 
adapter in place) 

Angle of coverage 

Covers the picture angle of 28mm lens (without wide-flash 
adapter) 

Covers the picture angle of 17mm lens (with wide-flash 
adapter in place) 

Power switch 

Three positions provided: OFF/ON/STBY 
ON/STBY position: Power is turned on. 

STBY position: the SB-30 automatically turns itself off to 
conserve battery when flash unit is not used for approx. 

40 sec. 

Recycling times and number of flashes 

Minimum recycling time: Approx. 4 sec. (when fired at 
M1/1 output using a fresh battery) 

No. of flashes: Approx. 250 times (when fired at Ml/1 
output using a fresh battery) 


Mode selector dial 

Four positions provided: TTL auto flash, Non-TTL auto 
flash (4 steps), Manual flash (3 steps), Wireless slave 
flash (A or M) 

Ready-light 

Lights up when SB-30 is recycled and ready to fire. 

Blinks when flash fires at its maximum output, indicating 
light may have been insufricient (in TTL auto flash, Non- 
TTL auto flash modes) The ready-light inside the camera’s 
viewfinder blinks when the camera settings are not 
correct in TTL auto flash mode. 

Standby resume button/Slave flash firing cancel button 
Turns SB-30 on again after it enters standby state. 
Prevents SB-30 from firing accidentally in slave flash 
operation. 

Flash duration 
1/2800 sec. at Ml/1 output 
Dimensions (W x H x D) 

Approx. 58.5 x 83.5 x 36 mm (2.3 x 3.3 x 1.4 in.) 

Weight (without battery) 

Approx. 92g (3.2 oz.) 


All performance data and specifications are applicable when a 
fresh battery is used at normal temperatures (20°C/68°F). 
Specifications and design are subject to change without notice. 


中国语 


多谢闽下购买这一具尼康闪化灯 SB-30。 

込一具 SB-30 是小巧、轻盈、臥及多功能的闪光灯，闪光指数为 GN 16/52 ( 于 28min 涵盖角度， 
ISO 10日，米/英尺， 2(rC/68 で）。它拥有多种闪光模式，包括 TTL 自动闪光，非 TTL 自动闪光、 
しッ及手动闪光。此外，它亦可 W 用作无线多重闪光操作。 


SB-30 的主要特点 

-这一具 SB-30 是十分有用的随身闪光灯，当您使用没有内置闪光灯的お康单篇反光相机时，它可 L ツ随时 
为您提供 TTL 自动、非 TTL 自动， W 及手动闪光。 

-当配合有内置闪光灯的 C00LPIX 或尼康单镜反光相机时， SB-30 可 W 用作从属闪光灯作无线或连线的多 
重の光操作之用。 

-当要进行近距闪光摄影时，它的闪光灯头可レツ向下俯低而不需要把闪化灯由相机上拆出。違一具 SB-30 
亦可 W 在无线多重闪光操作中用作红外线遥控的を制器，用 W 控制其他从属闪光灯作闪光。 

要尽情发挥您的闪光な，请在使用前先详细阅读您的相机的使用说巧书。 

-由于 SB-30 的 TTL 闪光操作与 SB-22S 的是相同的，因此，假如您的相机使用说明书的闪光摄影部分中并没 
有列岀 SB-3 日，请参阅 SB-22S 的部分。 

-(第XX页）显示要参考的页面。 
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使用本闪光灯的提示 

-在拍摄重要的攝合前，例如婚礼或毕业礼，请先进行试拍。 

-送一具尼康闪化灯 SB -30 与尼康相机/配件及窺头一并使用时，可 W 达到最佳的效能。使用其他生产商制 
造的相机/配件或不能达到尼康的规格标准，而使用不适配的相机/配件更可能会损坏 SB -30 的零件。当配 
合非尼康品牌的产品使用时，尼康便不能保证 SB -30 的效能。 


を意 

-尼康 N 90 s 、 N 90、 N 70、 N 60. N 55, N 50、 N 8008. N 800お、 P 民 ONEA 6し N 6006, N 6000.俯005、 N 4004、 
及 N 4004 S 是只在美国出售的型号。 

-尼康 N 如系列及 N 65系列巧在美国、中美及南美出售。 

72 • 尼康 N 2020及 N 200 日只在美国及加拿大出售。 


酌合单镜反光相机な用 SB -30 
作为随身的闪光な 

自动闪光模式 . 82 

TTL 自动闪光模式 . 82 

非 TTL 自动闪光模式 . 83 

手动闪光模式 . 88 

使用 SB -30 及相化例如 COOLPIX 照明远距的主体 
无线从属闪光拍摄 . 90 




录 


示 

提称 
的名 
灯分 

光部な俯 

闪各择头池源配的 
本灯选灯电电到用 
!备言用光ま光装定装使 
巨预前使闪模闪安设安可 


式 

模 

光 

巧 

的 

得 

获 

可 

S 座及 
关插机 
开件相 


使用 SB -30 与有内置闪光灯的相机例如 

COOLPIX —起拍摄远距的主体 . 

レツ与相机分开的 SB -：30 拍摄主体 . 

利用主体闪光灯柔化在墙上的阴影或把 

祖景昭明 . 

利用 SB -30 作红外线遥远控制器作多重闪化 

操作 . 

利用连线作多重闪光操作 . 

先进操作 

利用内置广角闪光扩射片进行大约 0.3 到1米 
(1 到 3.3 英た）的近距闪光摄影.， 

曝光补偿 . 

参考资料 

另晌配件 . 

疑难排解 . 

闪光灯护理提示及电池注意事项， 

规格 . 
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预备 
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1 闪光灯头 

2 红外线滤藉（第の页） 

3 接驳脚 
4 接驳针 
5 热脚触点 

6 供非 TTL 自动闪光（第の页） 
用的光线感应窗 


7 巧置广角闪光扩射片（第98页） 
8 电池室盖 

9 预备灯（第 77. 83页） 

10 曝化补偿挈（第100页） 

11 电源开关撃（第の页） 

12 模ま选择な（第巧页） 

13 无线从属闪光用的光线感应窗 
(第 90-96 页） 


14 备用重新启动按钮（第78页）/ 
从属闪光发射取消按钮 
(第93页） 

15 接驳脚锁杆（第79页） 

附同配件 
软套 SS -30 
















模式选择盘 



3-——4 


1 TTL 自动闪光模式（第拍、84页） 

2 非 TTL 自动闪光模式（第の、が页） 
3 モ动闪光模式（第郎页） 

4 无线从属闪光模式（第90页） 


闪光灯头俯仰角度 

75。 



暑 


ま意！ 

若闪光灯头置于13°的位置时，切勿把闪光灯拆隙， 
否则闪光灯或相す几可能会被刮花。 
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1 把 SB -30 的电お开关擊设定到关闭的 OFF 位置。 

2接照箭头所指的ち向把电池室盖巧开。 

3 如图示的+及-极ち向安装电池。之后を接下を的同时巧ち推回原位， I* ツ便把电池室盖关好。 

-安装一枚 3 V 裡を （ C 民 1 Z 3 A 或 DL 123 A ) 。请勿使用其他类型的电池。 

-当更换电池的时候，请确保把电源开关擎设定到关 上 的 OFF 位置。假如当电池开关擊设定在开启 ON 或 
STBY (备用）时更换电池，闪光灯便有可能意外地闪光或电源有可能未能正确地打开。在此情况下， 
可把 SB -30 的电源开关挈设定到关闭的 OFF 位置，之后再把它设定回开启 ON 或 STBY 位置（第77页）。 

电池表现 

-当使用新的电池时，如 SB -3 化ツ M 1/1 输岀闪光，大约可 W 闪光2如次。 

-当安装 T 新的电池时， SB -30 在 L ツ M 1/1 输出后的回电时间大约是4秒。 

-当闪化灯刚打开时或于闪光后，假如预备灯需充电多于3日秒才能够亮起，请更换电池。 
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设定电源开关 ON/OFF 及备用な能 




1 

2 

卜—面 一一 1 






+1/2 0 -1/2 ^ 



1 

-CTTTI 瞧 

■ ■ • • ■ M1 

OFl| ON STBY| 

1 


クク 


酸! 


OFF Cl^ STBY 
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1 把 SB-30 的电源开关擊设定到 ON 或 STBY 的位置。 

-当设定到 STBY 的位置时，备用巧能便会被启动（第78页）。 

-没有热靴接触点的 COOLPIX 数码相れ不能配合备用功能工作。在此情况下，把 SB -30 设定到 ON 的位置。 

2 确定预备な已亮お。 

-当预备灯亮起时，表示 SB -30 已完全充电及预备闪光。 

3 当不使用 SB-30 时，把ち的电源开关设定到 OFF 的位置。 

-当不使用 SB -30 时请确保把它的电源开关ほ定到 OFF 位置， L ツ节省电池能源。 
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利用を用な能节省电源 

-假如を一具 SB -30 的を源开关是设定到 STBY 位置，只有当模式选择盘已设定到 TTL 自动、 
非 TTL 自动、或手动闪光模式时，备用功能才会后动。 

-假如这一具 SB -30 与相机均有大约40秒没有使用，甚一项备巧功能便会启动，并自动把 
SB -30 关掉が节を电池能量。这一情况称为备用状态。 

-假如模式选择な已设定到无线从属闪光模式，备用巧能便不能发生巧效。请注意电源仍然 
接通而直一直在耗电。 


当 SB -30 己进入备用が态が要把ち巧次启动，您可!^: 

-按下备用重新启动按钮/从属闪光发射取消按钮。 

-轻按兼容 TTL 自动闪化模式的相机上的快 I つ释放钮。 










安装到配件插座 


安装及巧除闪光灯 

把 SB -30 的接驳脚の推人相机的配件插座，然后按照箭巧的方向旋转锁杆 
感把闪光灯锁紧。 

-当要把 SB -30 安装到并没有防止意外松脱的接驳针孔的配件插座时，则 
请小ム、勿让 SB - 视跌出。 


-当要拆除 SB -30 时， 巧闪光な头设定到上仰759或50<^， 之后把锁杆しソ反 
方■向转 90° 使闪光灯的锁解开，之后便可 W 把闪光灯抽出。 



把 SB-30 ま装到有内置闪光な的相机时的を意事项 

当要把 SB -3 日安装到相机的配件插座时，请勿升起相机的内置闪光灯。否则，只有其中之一个闪光灯 
を发岀闪光。可是，这并非一种故障。 
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可使用的相机及巧获得的闪光模式 

配合巧巧菲林的单镜反光相机时巧获得的の光模式 


©:建ぶ闪化模式 G :可使巧闪光模式 X:不可使用一：不适巧 


巧机类型及型号 

ま接到 
相机 

模式选择を的ほ定 

TTL 自动 

非 TTL 自动 

手动 

无线 CM) 

无线 (A) 

并 

巧 

有 

巧 

置 

闪 

光 

な 

兼容 TTL 自动闪化模ま 

配件座 

(第騷; 

〇 

〇 

- 

- 

F5, F4 系列， F100、F90X/N90S、 的0系列 /N 如， 

F- 孤 1S/N80 腑 S，F-801/N 8008、 F-601M/N 6000、 F-501/N2020, 
F-301/N 2000、 FM3A、FA、FE2、FG、F3 系列’ i 

不兼容 TTL 自动闪光模式的相机 

配件座 

X 

(第察页) 

〇 

- 

- 

F2’2、FM2, NewFM2, FE、 跑2日， EM. FMl 日、距1日 

有 

巧 

置 

闪 

光 

な 

有配件插座的巧机 

配件座 

(第& 

〇 

〇 

— 

— 

F 如系列 /N 孤系列’ 4 . F70 を列 /N70‘ 4 、F65 系列 /N65 系列、 

F60 系列 /N60、F55/ 俯で、 F50 系列 /N50、F-601/N 6006、 
F-401X/N 5005、 F-401s/N 4004 s、F-401/N 4004、 Pronea 600i/6i 

无线 

- 

- 

- 

(第黏) 

(第轟) 

を有配件插座的巧机 

无线 

- 

- 

- 

(第顯) 

(第鷄 J 

Pronea S 


•' 需要附加的 m 闪光灯竊合器 AS-17。 

り 需要附加的 m 闪光な锅合器 AS-1。 

当 SB-30 安装到配件插座时并不能作 TTL 自动闪光。お闪光模ま设定到非 TTL 自动。 
80 ’ 4 当内置的闪化な用作主体の化な时お相化的曝化橫式设定到手动。 




















配合数码相机可获得的闪光模式 


◎:建は闪光模式〇:可使用闪光模式 X:不可使用一：不适巧 


相机类型巧型号 

ま接到 
相机 

模式选择を的设定 

TTL 自动 

ホ TTL 自动 

手动 

无线 （ M) 

无线 (A) 

D1 系列’1、 D100 

配件 
插座 

X 

(第露页) 

〇 

— 

- 

COOLPIX 5000/5700 

配件 
插座 

(第薇 n 

〇 

〇 

- 

- 

COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 

连线‘2‘3 

(第象页) 

〇 

〇 

— 

— 

无线‘4 

- 

- 

- 

(第霜) 

(第轟) 

COOLPDP 700/775/800/880/885/2000/2500/3500/4300 

无线 W 

- 

- 

- 

X 

(第縣) 

COOLPK 1 日日 / 300 胤 0•日/ 5000* 巧 700 

无线 W 

- 

- 

- 

(第赛页) 

(第象页) 


暑 


' 配合 SB-30 没有 D-TTL 自动闪化模式 
2C00LPIX 900除外 
3 建议使用多重I巧光托架套件 SK-E900 
4 建议使用托架套件 SK-9 


‘5巧置I巧光灯会在正式の光前先发出一下预I巧光しツ达致正确的の光输出 
’ 6 需要专供 COOLPIX600 使用的の光灯 
在"防红眼自动の光"设定时，无法使用无线 （M) 模式，请改お使巧 
无线 （A) 模式。 
















配合单镜反光相机使用 SB-30 


作为随身的闪光灯 


自动闪光模式 

这一具 SB-30 备有两种自动闪化模式： TTL 自动闪光及非 TTL 自动闪光 


TTL 自动闪光模式 

这一个模式可しツ配合兼容 TTL 自动闪光的单窺反光相れ。在快 n 释放的同一时 
间， SB-30 会开始发出闪光。相れ的内置 TTL 自动闪光感应器会しツ透过镜头的方 
ま量度由主体反射的光线，并调节 SB-30 的闪光输ホ W 提供正确曝光。 

关于可 L ツ配合使用的相れ，请参阅「可使用的相机及可获得的闪光模式」 

(第8倾）。 

视乎が使用的相机及焼头，可 W 获得的 TTL 自动闪化模式例如多重感应巧衞补 
充闪光、矩阵均衞补充闪光、偏重中央补充闪光/重点补充闪化，或标准 TTL 闪 
光。有关详情，请参阅您的相机的使用说明书。 

-并不可作 3D 多重感应均衡补充闪光，因为込一具 SB-30 并不会发出连串的预闪光（监察预闪）。 
-这一具 SB-30 不能提供 D-TTL 自动闪光模式。 
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非 TTL 自动闪光模式 

这一个模式可 W 配合所有尼康单镜反光相れ包お数码单镜反光相机。在快0释 
放的一刹那及 SB -30 开始闪光时， SB -30 巧供非 TTL 自动闪光的内置光线测量器 
会量度由主体反射而来的闪光照明，并自动控制 SB -30 的闪光输化，提供正 
确的曝光。因此，可しツ酷合不兼容 TTL 自动闪光的相れ作自动闪光拍摄。可1^( 
运用的四繩拍摄光圈：在 ISO 1孤时有の.8、 f /4、 的.6及 f /8, 而在 ISO 400时则有 
的.6、だ8、 f /11 及だ16。 

于を自动闪光模式中的闪光光线不足够警告 

当此闪光灯しツ最高的输出发岀闪光或有可能曝光不足时，其预备灯便会闪烁大 
约 1.5 秒。要作出补救，请使用较大的光圏或向主体靠近，然后重拍。 
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于 TTL 自动闪光模式巧摄闪光照片 



1 把 SB -30 的模式选择盘设定到田田。 

2设定相机的曝光模式、测光系统、同ホ模式及快 n 速度等。 

-相机取景器内的预备灯闪烁是向您提醒相れ的设定并不正确，使 TTL 自动闪光没法工作。在此情况下， 
请滿定相れ的各项设定均已正滿。 

3 检查光圈及闪光巧摄距离巧围。 

-参阀「决定光圈及闪光拍摄距离あ围」图表（第85页）确认主体是于这あ围内。 

-假如相机的曝光模式设定到光圏先み自动 （ A ) 或手动 （ M )， を相机上设定其中一个由相机上的图表 
获得的适当光圓。 

4 确定 SB -30 的预备な已亮起，之后拍摄。 

• 假如在巧机的取景器内的预を灯在拍摄后闪烁，请参阅第83页。 
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决定光圏及闪光巧摄距离范围（米/英尺） 



旧 0 感光度 

闪光巧摄距离范围（ホ/英尺） 


25 

50 

100 

200 

400 

800 

没有を装广巧闪光扩射片 

安装 T 广巧闪光扩射片 

- 

f/1.4 

f/2 

f/2.8 

f/4 

的. 6 

1-8/3.3-26 

0.7-5/2.3-16 

T 

T 

L 

白 

动 

闪 

化 

自非 
动 T 
闪 T 
ホ L 

f/1.4 

f/2 

f/2.8 

f/4 

f/5.6 

f/8 

日. 7-5.6/2.3-18 

0.5-3.5/1.6-11 

f/2 

f/2.8 

f/4 

f/5.6 

附 

f/11 

日.6~4/2-。 

0.3-2.5/1-8.2 

f/2.8 

f/4 

f/5.6 

f/8 

f/11 

f/16 

日. 6-2.80-9.1 

0.3-1.7/1-5.5 

f/4 

f/5.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

0.6-2/2-6.5 

0.3-1.2/1-3.9 


f/5.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

f/32 

0.6-1.4/2-4.5 

0.3-0.8/1-2.6 

f/8 

f/11 

f/16 

f/22 

f/32 

— 

0.6-1/2-3.2 

0.3-0.6/1-1.9 


-于 ISO 感光度100 (200)，在非 TTL 自动闪光模式中可 W 使用的拍摄光圈是： f /2.8、 f /4、 f /5.6 及 f /8 
( f /4、 f /5.6、 f /8 及 f /11) 。 

-于 ISO 感光度100 (400)， 在 TTL 自动闪光模式中可 I •ツ使用的拍摄化圈是：由 f /2 到 f /16 ( f /4 到 f /32) 。 
-当拍摄的主体近至大约1米 （3.3 英尺）时，建议使巧内置的广角闪光扩射片（第卵页）。 

-当拍摄近于大约 0.4 米 （1.3 英 R ) 的主体时，把闪化灯头设定到50°的位置（第75页）。 


基本操作 
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于非 TTL 自动闪光模式中拍摄闪光照片 


2 


1设定相机的曝光模式、同ホ模式及快 n 速度等。 

-使用 FM 3 A 、 NewFM 2 及 FE 时，在相机的取景器内闪动的预备灯是提示您相机的快1‘1速度并没有正确 
设定。在此情况下，确定相机的设定是正确的。 

2 お照"决定光圈及闪光巧摄距离苑围"图表 （第 85巧）决定正确光圏 W 配合巧摄距离お围。在 SB -30 的 
模式选择盘上设定相同的光圏。 

-关于可获得的光圏，请参阅“决定光圏及闪光拍摄距离范園"图表（第が页） 

3 在相化或镜头上设定ち SB -30 相同的光圏。 

-否则，不可 W 获得正确的曝光。 

-当使用拥有可变光圏的变焦镜头时，请参阅"于远近变焦后的光圏改变"（第の页）后才设定光圏。 

4 确定 SB -30 的预备な已亮起后才巧摄。 

• 假如在巧机取景器内的预备灯于拍摄后闪烁，请参阅第の页。 
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于变焦远近后的光圈巧变 

-使用拥有可变光圏的变焦镜头，请在设定 SB-3 日的光圏时注意レツ下要点。 

-有关详情，请参阅您的相机及籍头的使用说明书。 

在相机的 LCD 屏或于取景器巧读取光圏 

-把篇头的光圏锁定到其最细小，并于变焦远近作构图之后，在相れ的 LCD 屏或在取景器内 
读取所出现的光圈。 

使用镜头上的尺度读出光圏 

-于远近变焦选择出适合的构图后，用しツ下的方式读出光圏： 

于广角变焦设定， W 绿色指示（或线）读取光圏值。 

于远摄设定， W 黄色指示（或点）读取光圏值。 

于中间设定， しツ两个指示间读取光圏。 


基本操作 


87 




手动闪光模式 

这一具 SB -30 的闪光输出水平可レツ手动地设定到 Ml / し M 1/8 或 M 1/32。 在手动模式之中，您必需综合闪光指 
数、拍摄距离及镜头光圈 W 计算化正确的曝光。 

-假如相れ的曝光模式设定到化圈先お自动 （ A ) 或手动 （ M ) W 外的模式，快1’1则有可能无法打开，此 
点会视乎不同的相机而定。 


闪光指数（米/英尺）及に0感光度 


旧〇感光度 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

1600 

闪化输ホ水平 

M1/1 

8/26 

11/36 

16/52 

22/72 

32/105 

45/148 

64/210 

M1/8 

2.8/9 

4/13 

5.6/18 

8/26 

11/36 

16/52 

22/72 

M1/32 

1.4/4.6 

2/6.6 

18/9.2 

4/13 

5.6/18 

8/26 

11/36 

闪化输出水平 

(を装 了 广巧闪光扩目ホ A) 

M1/1 

5/16 

7.1/23 

10/33 

14/46 

20/66 

28/92 

40/131 

M1/8 

け巧 . 9 

2.5/8.2 

3.5/11 

5/16 

7.1/23 

10/33 

14/46 

M1/32 

0.9/3 

1.3/4.3 

1.8/5.9 

15/8.2 

3.5/11 

5/16 

7.1/23 


-要获得正确的曙光，可しツ使用 L ツ下的方程式计算出光圈及の光指数 W 配合闪光拍摄距离 
m (光圏）=闪化指数 （GN) -ネ白摄距离（米/英尺） 

闪光キ旨数 （GN ) =光圈 X拍摄距离（米/ち尺） 

-举例说，当拍摄的主体位于 2.5 米 （8.2 英尺）的距离， ISO 感光度为400,しツ及境头的光圈是 f/2.8 时： 

闪化指数= 2.い2.5=7 (W 米计算）或 2.8x8.2 = 大约23 (しソ英 R 计） 

因化 M 1/8是当安装了广角闪光扩射片时的正确闪光输出 

-又例如，当拍摄的主体位于4米（じ英 R) 的距离， ISO 感光度为400, M1/1 闪光输出，并没を使用广角闪光扩射片： 
む值 = 32^4-8 (しツ米计算）或 105-13 = 大约8 (しソ英 R 计）。因化， f/8 是正确的镜头化圈。 

















于手动闪光模式巧摄闪光照片 





1设定相化的曝光模式、同ホ模式、快 n 速度等。 

2 决定光圏及闪光输お水平レツ配合闪光巧摄距离。 

-正如第郎页的闪光指数图表所示，闪化指数是可变化的，视乎闪光的输出水平及是否安装 T 
广角闪光扩射片。 

3 在相化或镜头上设定光圈及在 SB -30 上设定闪光输出水平。 

4 确定 SB -30 的预备灯已亮起，然后巧摄。 

• 于手动闪光模式，在拍摄后预备灯并不会闪烁作为光线有可能不足够作正确曝光的提示。 


基本操作 
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使用 SB -30 及相化例如 COOLPIX 照明远距的主体 


无线从属闪光拍摄 

在化情况下， SB -3 日を用作从属闪光灯，与安装在相机上的主体闪光灯或其内置闪光灯同步发出及停止闪 
光。使用送一具 SB -30, 可 U (提供 W 下类型的无线从属闪光ず自摄。 

-假如模式选择盘被设定到无线从属闪光模式，则备用功能便不可レツエ作。 

注意电源仍然接通及正在耗电。 


使用有巧置闪光な的相机例如 COOLPIX 巧摄远距离的主体（第92页） 

把相机及送一具 SB -30 并排摆放，并使 SB -30 与内置闪光灯同步发出闪化，您便巧レツ照明远处的主体，可レツ 
拍摄岀只利用内置闪光灯本身不能拍摄到的照片。 

使用 SB-30 作为从属闪光な作离机使用（第94页） 

在多重闪光中，若が离化方ま使用 SB -30, 您可 W 创造出更为自然的照片，使整张照片均有充份照明。 

W ち体闪光な把墙上造成的阴影柔化或把背景照明（第96页） 

使用沈-30作全光 （ M 1/1) 输岀，您可が把碍眼的阴影消除，或把背景照明， L ツ拍摄岀自然的照片。 

利用な外线遥远控制器作多重闪光操作（第の页）。 

当安装 T 红外线滤镜后， SB -30 便可 W 用作红外线遥远控制器，用しツ引发其他从属闪光灯。 
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无线从属闪光巧摄的两种ちま 

利用模式选择盘的设定可 W 作两种无线从属闪光的操作： 

(1) 自动无线从属闪光 （A) 模式： 

- SB-30 会与主体闪光灯同步地开始及停止发出闪光。 

- SB-30 的化线感应器的最远巧摄距离大约是5米 （16 英尺）。 

(2) 手动无线从属闪光 （M) 模式： 

-な一具 SB-30 只可 W 用 M 1/1输出与主体闪光灯同步。 

-这一具 SB-30 的光线测量器的最远距离大约是40米 （131 英尺）。 



''モ号 

-摆放送一具从属闪光灯 （ SB -30) 时要注意主体闪光灯的光线需要可 W 到达从属闪光灯的光线感应器。 

当您 W 手持从属闪光灯す自摄时此点尤为重要。 

-假如主体闪光灯射出一连串预闪光（监蔡预闪）便不能达致正确的曝光。利用しツ下が载的方法取消主体基 
闪光灯的脏察预闪。此点为必须的步骤，但由于 COOLPIX 的预闪化不会影响正确曝光，故此得 L ツ例外 。 f 


F80 系列 /N80 系列、 F70 系列 /N70 

把ネ目机的曝光模式设定到手动 （M) 

F5, F100, F90X/N90S, F90 系列 /N90 

取消安装在相机上的闪ホな的监齋预のホ。 

D1 系列 

把安装在ネ目化上的闪光灯的闪光模式设定到非 TTL 自动或手动。 
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使用 SB -30 与有内置闪光な的相机例如 COOLPIX - 起巧摄远距的主体 


把相れ及を一具 SB -30 并排摆放，并使 SB -30 与内置闪光 
灯同步发岀闪光，您便可レツ照明远处的主体，可しツネ白摄 
出只利用内置闪光灯本身不能拍摄到的照せ。把 SB -30 
的模ま选择盘设定到无线从属闪光 CA ) 模式 W 执行自 
动闪光。 

- COOLPIX 900 、COOLPIX 700系列、 C 00 LPIX 800系列及 
COOLPIX 2甜〇相机巧巧会发岀 一 か预闪，故均可似使用。 

- Pronea S 并没有耽件插座，而 F 55/ N 55 的配件座并没有 TTL 
自动闪光功能，但仍可 W 配合 SB -30 作 TTL 自动闪化。 

-当安装 SB -30 到例如 COOLPIX 700系列 、 COOLPIX 800系 
列，可使巧另外选购的巧架套件 SK -9, 请参阅 SK -9 使用 
说明书。 
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WCOOLPIX 巧摄闪光照 片 
1 正如配合正常的闪光な在巧机上作お必需的设定。 

2 把 SB-30 的模式选择盘设定到无线从属闪光 （A) 。 

-于无线从属闪光拍摄之中，并不可な使用 SB -30 的曝化补偿擊作曝化补偿。在此情况下，在相机上作 
曝光补偿。 

3 检查光圏及闪光拍摄距离，がち巧摄。 

-按下备用重新启动按钮/从属闪光发射取消按钮レツ避免因与其他闪化灯同ホ意外闪光。当这一个擎按 
下时， SB -30 将不会闪光。 

使用菲林单镜反光相机巧摄闪光照片 

1 设定主体闪光な， W 及相机巧置闪光な或安装在相机上的闪な来闪光。 

-请确定把主体闪光灯的监察预闪取消（第91页）。 

艺 把 SB-30 用作为化属闪光灯并设定到无线化属闪光 （A) 模式。 

-于无线从属闪光拍摄时，使用 SB -30 的曝光补偿擊作曝光补偿是不可能的，在此情况，请在相机上作 
曝化补偿。 

3 检查光圈及闪光拍摄距离，之后巧摄。 

-按下备用重新启动按钮/从属闪光发射取消按钮 W 避免因与其他闪光灯同步意外闪光。当这一个擊按 
下时， SB -30 将不会闪光。 


基本操作 


W 与相机分开的 SB-30 拍摄主体 

当 SB-30 置于离开相机的位置 L ツ提供多重闪光，您可な 
拍摄有足够照明的更自然的照せ。于 TTL 自动或非 TTL 
自动闪光模式中把 SB-30 的模式选择盘设定到无线从属 
闪光 CA ) しツ提供无线多重闪光操作。 

• COOLPIX 900 、COOLPIX 700系列、 COOL 円 X 800系列及 
COOLPIX 2500 相机只会发岀一か预闪光，故均可使用。 

-备有无线多重闪光功能的闪化灯，例如 SB -30、 SB -80 DX 、 
SB -50 DX 等均可 W 巧作从属闪光灯。化外，任何其他闪光 
灯若可 W 兼容 TTL 自动闪光，当安装了另外选购的无线ル 
属闪光控制器 SU -4 时，亦可 L ツ使用。 

-于无线从属闪光 （ A ) 模式中， SB -30 的化线感应器的最 
远拍摄距离大约是5米 （16 英尺）。 

-把从属闪光灯置于只有主体闪化灯的光线可 W 到达其光 
线感应器的地方。假如有太多其他ル属闪光な的ホ线直 
接或间接进人从属闪光灯的化线感应器，便有可能无法 
进行正确的操作。 
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相れ：所有尼康单境反光相化及巧码ホ目机 
主体闪化な：内置闪光灯或安装在相机上的闪ホ灯 


* 任何兼容 TTL 自动闪化的闪ホな安装到另外选购的 
无线从属闪化控制器 SU-4。 



巧摄闪光照 A 

1如配合正常闪光な般在相机上进行的必需的设定。 

2 把 SB -30 的模式选择盘设定到无线从属闪光 （ A ) 。 

-于无线从属闪光拍摄中，不能利用 SB-30 曝光补偿擧进行曝光补偿。在此情况下，巧在相机上进行曝 
光补偿。 

3 把主体闪光な的闪光模ま设定到 TTL 自动闪光。 

-请确保取 f 肖主体闪化灯的监察预闪（第91页）。 

-假如监蔡预闪不能够取消，可把闪光模式设定到 TTL 自动闪光模式 L ツ外的其他闪光模式。 

- SB- 视没有 D-TTL 自动闪光模ま。当配合数码单镜反光相机时，把闪光模式设定到非 TTL 自动闪光或自 
动光圈闪光。 

4 检查光圈及闪光拍摄距离，が后巧摄。 


基本操作 
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利用主体闪光な柔化在墙上的阴影或把背景照明 

把 SB-30 的模式选择盘设定到无线从属闪灯 （M)， 而闪 
光灯会 L ツ M1/1 的输出发岀闪光，可 W 比您把阴影 f 肖除或 
把背景照亮，レツ便拍摄出看ホ更自然的照片。 

-主体闪光灯的光线感应器的最远拍摄距离大约是40米 
(131 英尺）。 

巧摄闪光照片 

1把 SB-30 用作化属闪光な并把ち设定到无线化属闪光 
(M ) 模式。 

2利用闪光な到ち体间的距离及设定在相化或镜头上的 
光圏，み定正确的曝光，が后巧摄。 

-请参阅第ぉ页的"手动闪光模式"。 

-要消除例如巧射在墙壁上的阴影，可使用相当于 
拍摄墙壁上的照明度的两级或しソ上的曝光过度。 
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利用 SB -30 作红外线遥远控制器作多重闪光操作 

当安装 T 内置的红外线滤藉，您可 
レツ把 SB -30 用作红外线遥远控制器 
レツ执行无线多重闪光，只是利用从 
属闪光灯照明主体而并没有使用主 
体闪光灯作照明。 

-把闪光模式设定到 m 自动闪光； 

不建は使用非 TTL 自动闪化。 

-红外线滤蹟可 L ツ和广角闪光扩射片一并使用。 

-虽然在红外线滤總的两旁会有闪化溢出，但此举不 
会影响正确的曝光。 

-假如没有使用这红外线滤镜，主体闪化灯便会如正 
常闪光灯般工作，而主体亦会被此闪光灯巧照明。 



利用连线作多重闪光操作 

与其他兼容 TTL 自动闪光模式的闪光灯一样，甚一具 SB - 如ホ都可 W 利用另外选购的 TTL 遥控线 SC -17/ SC -24, 
TTL 多重闪光同步线 SC -18/ SC -19 或 TTL 多重闪光适配器 AS -10 作 TTL 多重闪化。有关详情，请参阅您的相机 
或配件的使用说明书或有关产品小册子。 


基本操作 
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利用巧置广角闪光扩射片进巧大约 0.3 到 1 米 （1 到 3.3 英尺）的近距闪光摄影 

把 SB-30 安装到相机的配件插座，便可しツ进行近距闪光拍摄。 

-当拍摄近距闪光照片时，请紧记要使用内置的广角闪光ザ射片。 

-当使用大直径的镜头或遮ホ罩等作近距闪光す自摄时，有可能出现晕影现象。 



1 把 SB -30 的模式选择盘设定到田田。 

-如使用不兼容 TTL 自动闪光模式的闪光灯，把选择な设定到非 TTL 自动闪化或手动闪光模ま。 

2设定相机的曝光模式.测光系统、同ホ模式，及快 n 速度等。 

-在相机取景器内的预备灯会闪烁提示您相れ的设定并不正滿，使 TTL 自动闪光无法进巧。在此情况下， 
请检查相机的各项设定。 

3 把广角闪光扩射片お出并设定到位。 

• 小ム、黒色的红外线滤片并没有在闪光扩射片前造成障碍。 
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4 当进巧少于大约 0.4 ホ （1.3 英尺）的近摄が，把闪光な头俯イ氏。 

-当拍摄距离少于 0.4 米 （1.3 英 R) 的主体时，把闪光灯头俯低到50°的位置レツ便作有效的照明。 

5利用"决定光圈及闪光巧摄距离あ围（米/英 R )" (第85 页）决定正确的光圏，及を巧机上设定相 
同的光圏。 

-于非 TTL 自动闪光模式中，ホ要在 SB-30 的模式选择な上设定相同的光圏。 

6检查 SB-30 的预备灯已亮起，が后巧摄。 

-假如在相机取景器内的预备灯于拍摄后闪烁，请参阅第83页。 

内置广角闪光扩射 A 

-内置广角闪光扩射片ホ可在近距闪光拍摄 W 外的情况下使用。 

- SB-30 的涵盖角度可 L ツ配合 28mm 蹟头，利用内置广角闪光扩射片更可把涵盖角度扩阔到配合 17rnm 鏡头， 
但闪光指数则会由16/52降低到1日/33 (ISCHOO 米/英尺）。 

-当安装了内置广角闪光扩射せ使用 17mm 镜头时，相机与主体间的距离由画面的中央到边缘便有极大的 
差异，因化，在某些情况下边缘的位置便会有照明不足的情况。 


先进操作 
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曝光利、偿 

当 SB -30 的模式选择盘设定到非 TTL 自动， M 1/32, 或 M 1/8时，便可 W 利用曝光补偿擊调节 SB -30 的输岀。 
把曝光补偿擊设定到+1/2的位置可しツ使主体更明亮，而设定到-1/2则会使主体暗一些。 

当配合 COOLPIX 相机使用时，您可しツ在显示屏上监看影像的光度しソほ定闪光的输出，然后巧次す自摄。 


曝光ネト偿擊 



+ 1/2 0 - 1/2 


+ 1/2 :增加闪光灯的输出到+1/2 EV しツ使主体更明亮 

0 :并没有补偿。当曝光无需作补偿时，把此擎设定到零 （0) 
- 1/2 :减低闪光灯的输出到-1/2 EVW 使主体暗一些 


-假如模式选择盘设定到 TTL 自动闪光， M 1/1 或无线ル属模ま，便不可しソ使用此撃作曝光补偿。 
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另购配件 

巧架套件 SK-9 

这一个 SK ：-9 可な让 COOLPIX (COOLPIX 700 系列、800系列及斯〇系列）或各 
款单镜反光相机与 SB -30 并排安装在一起。違一个托架套件包括巧架 SK -9、 
TTL 多重闪光适配器 AS -18， な及同步线 SC -25 L ツ便把 COOLPIX 卵日レツ外的各 
款 COOLPIX 900系列相机連接到 AS -18。 


多重闪光托架 SK-E900/ 多重闪光适配器 AS-E900 

把 COOLPIX 安装到多重闪光巧架 SK - E 9 册并利用多重闪光适配器 AS - E 卵0把 
SB -30 連接到 CO 日 LPIX 的多重闪光终端，则 SB -30 便可な用于尼康 COOLPIX 
如日系列相れ作为从属闪光灯。 

SK - E 900 包括 T — 个 AS - E 9 孤多重闪光适配器。 
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疑难排解 

在您把您的闪化灯送往あ康服务中ム、修理前，请先阅读下表找出引致问题的原因。 


问题 

可能的原因 

参考/补お 

预を灯没を亮起 

当电源开关單设定到 ON 或者 STBY 的位置时更撫电池 

安裝电池（第76页） 

电池没有正确地を装 

を裝电池（第76页） 

电池微弱 

安装电池（第76巧） 

备用功能正を后动及正在禪作 

调校电源开关及备用巧能 
(第77页） 

电池终端或 SB-30 的电池触点不清洁 

把终端或触点清洁 

于发出の化后预备なの赌约 1.5 秒 

ネ白摄距离超お了可获的闪化巧摄距离范围 

痛认化圈及闪化巧摄距离范 
围（米/英尺）（第85页） 

预备な需要较长时间才亮起 

电池微弱 

を装电池（第76巧） 

由于连绩の化使电池发热 

等候 SB- 如冷巧 

虽お预备な己亮起，但快口不能释放 

模式选择盘设定到非 TTL 自动或手动，而ホ目れ的曝 
光模式设定到程式自动或快 n 先决自动 

非 TTL 自动巧光模式（第86页） 
手动巧光模式（第ぉ页） 


102 














闪光なが理提示及电ミ也注意事项 

實± 

-使用气お扫来清除 SB -3 日上的污垢及尘埃，并使用柔软. 
洁净的布来が拭。于接近咸水的地方使用 SB-30 之后，使 
巧轻微沾 T 清水、柔软和洁ホ的布来轻轻ホ拭，然后再 
用干布把ちホ干。 

眠を 

• 把 SB-30C 存于阴凉、干燥的地方，I■ツ防止因湿度高而引 
致故障，并可！■ツ防止发霉或结露。 

-把 SB-30 に藏于远离化学物品的地す，例如臭化或棒脑。 

-不应把 SB-30 存放于高温的地方或在高温的地方使用，例 
如暖炉和隅炉，因为此举会导致闪光灯损坏。 

-若有を于两个星期不使用 SB-30, 请确保把它 C 藏之前先 
行把电池移去， L ツ免因电池泄漏液体而导致故障。 

-应每月把 SB-30 取あ，放人电池并让它巧光数次，使电容 
器保持状恋。 

操作地点 

-突然的温度变化会引致 SB -3 日内部凝结水珠。当把 SB - 如 
由非常冷的地せ拿到非常热的地す或在相反的情况下， 
应把它先放人密封的容器巧，例如塑胶袋巧，待一段时 
间后才慢慢把 SB -30 曝露于外间温度中。 


-避免把 SB-30 曝露于强烈磁场或来自电视或高压输电塔的 
箱射，因为化举会导致它出现故障。 

-当 SB-30 的闪光模式ほ定到无线从属闪光时，这一具の光 
な便有可能在有闪烁蓝ホ管的巧境中意タト地を岀闪ホ。 

安装一枚 3 V 裡电池 （ CR 123 A 或 DL 123 A ) 

-当拍摄重要项目时，应先行更换电池，或带备额外的电 
池。 

-假如电池的电极受污 T ， 或被您的手巧所弄污，请使巧 
干布清洁电お，受巧的电お会引致接触不良。 

于低温下使用新的电池 

-当在低温下使用已消耗的电池， SB-30 有可能无法正常操 
作。 

-当温度下降时电池能量会减弱，使回电的时间增加，并 
减少可 UU 巧光的数目。当湿度回升到正常时，电池能量 
便を恢复。 

-当低温时，使用新的电池，或保持后备电池温暖及使巧 
它们。 


参考资料 
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规格 

电子结构： 

自动泌嫌间二极晶体管 （IGBT) 及串联电路 
电池： 

一枚 3V 裡电池 （CR123A 或 DL123A) 

の光キ旨数 OS0 100, 米/英 R) : 

于 28mm 的涵盖角度时为16/52 (没有使用广角の光扩射片） 
于 17mm 的涵盖角度时为10/33 (使用 T 广角の光扩が片） 


涵盖角度： 

涵盖 28mm 镜头的画面角度（并没有安装广角闪光扩射片） 
涵盖 17mm 镜头的画面角度（を装 T 广角のホ扩射片） 

电源开ち： 

提供（关/开/备用）；个位置： OFF/ON/STBY 
ON/STBY 位置：电源接通 

STBY :当闪光灯闲置约40砂的时候， SB-30 便会自动关掉しツ 
节省电池 


回电时间及闪ホ数目： 

最短回电时间：大约4秒（当使用全新电池并 lilMl/l 输岀闪化） 
闪化数目：大约250次（当使巧全新电池并 lilMl/1 输出闪化） 
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模式选巧を： 

共有四档： TTL 自动闪化，非 TTL 自动巧光 （4 级），手动闪 
光 （3 级），无线从属巧光 （A 或 M) 


预を灯： 

当 SB-30 回电完成并预备闪光时便会亮起。当它しツ全光输岀 
便を闪烁，显示の光的光线可能并不足够（于 TTL 自动闪光 
及非 TTL 自动闪光模式）。当相机在 TTL 自动闪化模式的ほ 
定并不正确时，を相化的取景器内的预备な便を闪动。 

鲁用重新ち动巧斑/化属闪化发が取消お扭： 

当 SB-30 进人备巧が态后把它重新启动。防止 SB-30 在从属闪 
化操作时意外地を出闪光。 

闪化时间 

テ M1/1 输出时为1/2800秒 


体巧（阔X高X厚） 

大约 58.5 X 83.5 X 36mm (2.3 X 3.3 X 1.4 英卞） 


重量（不ま电あ） 
大约92克（3.2安±) 


がをま现数窓ぶ规務な在赏溫 (20 で/ 68 T ) 下使用全新的 
巧地为を 。规お及设计如有变更恕不另行通知 


mm 

多謝閣下購買這一具盾康閃光燈 SB -30 。 

這一具 SB -30 是小巧、輕盈、な及多功能的閃光燈，閃光指數為 GN 16/52 (於 28 mm 涵蓋角度， 
ISO 100，米展日尺，20で/68で）。它齢多種閃光模式，包括 TTL 自動閃光，非 TTL 自動閃光、な 
及手動閃光。此外’它亦可な用作無線多重閃觸作。 


SB-30 的主要 特點 

-這一具 SB -30 是十分有巧的隨身閃光體，當您使用沒有內置閃光燈的お康單鏡反光相磯時，它可 L ツ隨時 

-當配合有內置閃光燈的 COOLPIX 或尼康單鏡反光相磯時， SB -30 可む用作從屬閃光燈作無線或連線的 
多重閃光操作之用。 

-當要進行近距閃光攝影時，它的閃光燈頭可な向下俯低而不需要把閃光燈由相機上拆出。這一具 SB -30 
亦可む在無線を重閃光操作中巧作紅外線遙控的控制器，巧な控制其他從屬閃光撥作閃光。 

要盡情發揮您的巧化燈，請在使用前を詳細閱讀您的相機的使用說巧書。 

-由於 SB -30 的 TTL 閃光操作與 SB -22 S 的是相同的，因此，假如您的相機使用說明書的閃光攝影部分中並 p 
沒有列出 SB -30 ，請參閱 SB -22 S 的部分。 ™ 

-(第 XX 頁）顯示要參考的頁面。 



使用本巧光燈的提示 

-在拍攝重要的場合前，例如婚禮或畢業禮-請先進行試拍。 

-這一具居康閃光燈 SB -30 與お康相機/配件及鏡頭一併使用時，可む達到最佳的效能。使用其他生產商製 
造的相磯/配件或不能達到尼康的規格標準，而使用不適配的巧磯/配件更可能會損壞 SB -3() 的零件。當 
配合非尼康品牌的產品使用時，お康便不能保證 SB -30 的效能。 


ま意 

-尼康 N 90ぃ N 90 ' N 70、 N 60、 N 55、 N 50、 N 8008、 N 8008 s ' PRONEA 6 i 、 N 6006、 N 600() ' 
N 5005， N 4004、及 N 4004 s 是只在美國出售的型號。 

-お康 N 80系列あ N 65系列只在美國、中美及南美出售。 

-尼康 N 2020及 N 2000只在美國及加拿大出售。 
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1 閃光燈頭 

2 粧外線禮鏡（第131頁） 

3 接驗腳 
4 接驗針 
5 熱腳觸點 

6供非 TTL 自動閃光（第117頁） 
用的光線感應窗 


7 內麵角閃光擴お片（第132頁） 

8雷邢を芸 

9 預備燈（第111、117頁） 

10 曝光補償擊（第134頁） 

11 電源開關舉（第111頁） 

12 模式選擇盤（第109頁） 

13 無線從屬閃光用的光線感應窗 
(第 124-130 頁） 


14 備用重新願翻:（第11須）/ 
訓閃光發射取消按钮 
(第127頁） 

15 接驗腳鎖桿（第113頁） 

附同配件 
軟套 SS -3() 















模式選擇盤 



1 TTL 自動閃光模式（第116、118頁） 

2 非 TTL 自動閃光模式（第117、120頁） 
3 手動閃光模式（第122頁） 

4 無線從屬閃光模式（第124頁） 


閃光燈頭俯抑角度 


50 。 



75°:供拍攝正常主體之巧 
50°:供拍撤 ).4 m (1.3 英吹） 
內的主體之用（第133頁） 
13°:不使巧時的位置 



ま意！ 

若閃光燈頭置於13俯位置時，切勿把閃光燈拆除， 
否則閃光燈或相機可能會被刮花。 


























ま裝電池 





1把 SB -30 的電源開關擎設を到關閉的 OFF 位置。 

2巧照箭頭巧指的方向把電池室蓋巧開。 

3如圖示的+及一極ち向安裝電池。之後な巧下它的同時把它巧回原位， W 便把電池室蓋關巧。 

-安裝一枚 3 V 裡電 （ CR 123 A 或 DL 12：3 A )。 請勿使用其他類型的電池。 

-當更換電池的時候，請確保把電源開關挈設定到關上的 OFF 位置。假如當電池開關擊設定在開啟 ON 或 
STBY (備用）時更換電池，閃光燈便有可能意外地閃光或電源有可能未能正確地打開。在此情況下 I 可 
挑己 SB -30 的電源開關擊設定到關閉的 OFF 位置，之後再把它設定回開啟 ON 或 STBY 位置（第111頁）。 

電池表現 

-當使用新的電池時，如 SB -30 な M 1/1 輸出閃光，大約可な閃光250次。 

-當ま裝了新的電池時， SB -30 在!; tMl /1 輸出後的回電時間大約是4秒。 

-當閃光燈剛打開時或於閃光後，假如預備燈需充電多於30秒才能夠亮起，請更換電池。 












設定電源開關 ON/OFF 及備用巧能 





クク 



+ 1/2 0 - 1/2 ^ 
リ8 
M 


3 


OFF Cl^J STBY 


1把 SB-30 的電源開關擎設を到 ON 或 STBY 的位置。 

-當設定到 STBY 的位置時，備用功能便會被啟動（第112頁）。 

-沒有熱靴接觸點的 COOLPIX 數碼相機す能配合備巧巧能工作。在此情況下，把 SB -30 設定到 
ON 的位置。 


2確を預備燈己亮超。 

-當預備燈亮起時，表示 SB -30 已完全充電及預備閃光。 


3當不使用 SB-30 時，把它的電源開關設を到 OFF 的位置。 

-當不使用 SB -30 時請確保把它的電源開關設定到 OFF 位置，節省電池能源。 

































利用備用巧能節省電源 

-假如這一具 SB -30 的電源開關是設定到 STBY 位置，只有當模式選擇盤已設定到 TTL 自 
動、非 TTL 自動、或手動閃光模式時，備巧巧能才會啟動。 

-假如這一具 SB -30 與相磯均有大約40秒沒有使巧，這一項備用功能便會啟動，並自動お 
SB -30 關掉な節省電池能量。這一情況稱為備用狀態。 

-假如模式選擇盤已設定到無線從屬閃光模式，備巧功能便す能發生巧效。請注意電源仍然 
接通而且一直在耗電。 

當 SB-30 已進入備用狀態時要把它再夕啟動，您可が： 

-按下備用重新啟動按紐/從屬閃光鬻射取消按紐。 

-輕按兼容 TTL 自動閃光模式的相機上的快門釋放紐。 









ま裝到配件插座 


ま裝巧巧除巧光燈 

把 SB -30 的接驗腳①推入相磯的配件插座，然後按照箭化的方向旋轉鎖桿 
霞把閃光燈鎖緊。 

-當要把 SB -30 安裝到並沒有防止意外鬆脫的接驗針孔的配件插座時，則 
請小ム勿讓 SB -30 跌出。 


-當要拆除 SB -30 時， 把閃光燈頭設 を 到 上 仰75 ° 或50 °，之後把鎖桿 • L ツ反 
方向轉9(け吏閃光燈的鎖解開，之後便可乂把閃光燈抽出。 



巧 SB -30 ま裝到有內置巧光燈的相機時的ま意事項 

當要把 SB -30 安裝到相機的配件插座時，請勿升起相磯的內置閃光燈。否則，只有其中之一個閃光 
燈會發出閃光。可是，這並非一種故障。 
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可使用的相機及可獲得的閃光模式 

配合使用菲林的單鏡反光相機時可獲得的巧光模式 


◎:建議閃光模式〇:可使巧閃光模式 X :不可使用一：不適用 


巧機類型巧型號 

連接到 
巧機 

1 模式選擇盤的設を 1 

TTL 自動 

が TTL 自動 

手動 

無線 （ M ) 

無線 （ A ) 

並 
ミ含 
有 
內 
置 
閃 
光 
燈 

お容 TTL 自動巧光模巧 

配件座 

◎ 

馈1ほ頁） 

〇 

〇 

- 

- 

F 5 ' F 4 系列、 F 100 、 F 90 X / N 90 S • 巧〇系歹リ / N 90 、 

F -801 S / N 8008 S 、 F -801/ N 8008 ' F -601 M / N 6000 ^ F - 沉 1/ N 2020 、 
F -301/ N 2000 ' FM 3 A 、 FA 、距2、的、 F 3 系列’！ 

不兼容 TTL 自動閃光模巧的相機 

配件座 

X 

◎ 

離孤頁） 

〇 

- 

- 

巧*2、 FM 2 、 NewFM 2' FE ' 班孤 ■ EM ■ 咖1日 ' FE 10 

有 

內 

置 

閃 

光 

燈 

ち配件插座的巧機 

配件座 

◎ 

離頤） 

〇 

〇 

- 

- 

F 80 系列 / N 80 系列 <4、 F 70 系列 / N 70’4 、 F 65 系列 / N 65 系列、 

抗〇系列 / N 说、 F 55/ N 55'3 、 F 50 系列 / N 50 、 F -601/ N 6006 > 
F -401 X / N 5005 - F -401 s / N 4004い F -401/ N 4004 • Pronea 600 i /6 i 

無線 

- 

- 

- 

◎ 

馈防頁3 

◎ 

馈125頁） 

巧ち配件插座的巧機 

無線 

- 

- 

- 

◎ 

(菊領） 

◎ 

(熟25頁） 

Pronea S 


需要附加的 TTL 巧光燈辅合器 AS -17 。 

。需要附加的 TTL 閃光燈锦合器 AS -1 。 

っ當 SB -30 安裝到配件插座時並不能作 TTL 自動閃光。巧閃光模式設定到非 TTL 自動。 
114 當內置的閃光燈巧作主體閃光燈時把相禮的曝光模式設定到手動。 




配合數碼ホ目機可獲得的巧光模式 


◎:建議閃光模式〇:可使用閃化模式 X:不可使巧一：不適巧 


ホ目機類型巧型號 

連接到 
巧機 

模式選擇盤的設を 

TTL 自動 

が TTL 自動 

手動 

無線 （M) 

無線 （A) 

D1 系列’1、 DlOO 

配件 
插座 

X 

◎ 

(第120頁） 

〇 

- 

- 

COOLPIX 50(X)/5700 

配件 
插座 

◎ 

嫌11煩） 

〇 

〇 

- 

- 

COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 

連線巧 *3 

◎ 

輝11煩） 

〇 

〇 

- 

- 

無線*4 

- 

- 

- 

◎ 

輝125頁） 

◎ 

(第125頁） 

COOLPIX*5 700打75胤) ()/880/885/2()()0/2500/3500/4300 

無線叫 

- 

- 

- 

X 

◎ 

(第125頁） 

COOLPIX 10(の00/诚が6/5()谢产/57腑 

無線叫 

- 

- 

- 

◎ 

輝125頁） 

◎ 

(第125頁） 


<’1配合 SB-30 沒有 D-TTL 自動閃光模式 
つ COOLPIX 900除外 
建議使巧多重閃化托架套件 SK-E900 
’ 4 建議使巧托架套件 SK-9 


ss 內置閃光燈會在正式閃光前先發出一下預閃光な達致正確的閃光輸出 
需要專供 COOLP 仪6饼値巧的閃光燈 
つ在"防紅眼自勘巧光"設定時’無法使用無線 （M) 模式 • 請改換使巧 
無線 (A ) 模式。 


1 
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配合單鏡反化相機使用 SB -30 


作為隨身的閃光燈 


自動閃光模式 

這一具 SB -30 備有兩種自勸閃光模式： TTL 自動閃光及非 TTL 自動閃光 

TTL 自動巧光模ま 

這一個模式可な配合兼容 TTL 自動閃光的军鏡反光相磯。在快門釋放的同一時 
間， SB -30 會開始發出閃光。相機的內置 TTL 自動閃光感應器會な違過鏡頭的 
方式量度由主體反射的光線，並調節 SB -30 的閃光輸出な提供正確曝光。 

關於可な配合使巧的相機-請參閲「可使巧的相磯及可獲得的閃光模式」 

(第114頁）。 

視乎巧使用的相機及鏡頭，可！; I 獲得的 TTL 自動閃光模式例如多重感應均衡補 
充閃光、矩陣均衡補充閃光、偏重中央補充閃光/重點捕充閃光，或標準 TTL 
閃光。有關詳情，請參閲您的相機的使用說明書。 

. 並す可作 3 D み重感應均衡捕充閃光，因為這一具 SB -30 並す會發出連串的預巧光（監察預閃）。 
-這一具 SB -30 不能提供 D - TTL 自動民 1光模式。 
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非 TTL 自動巧光模式 

這一個摸式可な配合所有お康單鏡反光相磯包括數碼單鏡反光相磯。在快門釋 
放的一刹那及 SB -30 開始閃光時， SB -30 內供非 TTL 自動閃光的內置光線測量 
器會量度由主體反射而來的閃光照明，並自動控制 SB -30 的閃光輸出，な提供正 
確的曝光。因此，可な配合不兼容 TTL 自動閃光的相機作自動閃光拍攝。可な 
運用的四級拍攝光圈：在 ISO 100時有 f /2.8 、 f /4 、 f /5.6 及 f /8 ，而在 ISO 400時 
則有だ5.6、が8、だ11及1:716。 

がを自動閃光模式中的閃光光線で足夠 警告 

當此閃光燈な最高的輸出發出閃光或有可能曝光不足時，其預備燈便會閃礫大 ^ ___ 

約 1.5 秒。要作出捕救，請使巧較大的光圏或向主體靠近，然後重拍。 ^~~飞 




117 






























於 TTL 自動閃光模式巧攝閃光照片 





2設を巧機的曝光模式、測光系統、同ホ模式及 I 陕門速度等。 

-相磯巧景器內的預備燈閃礫是向您提醒相磯的設定並不正確，使 TTL 自動閃光沒法工作。在此情況 
下，請確定相機的各項設定均已正確。 


3 お查化圈及閃光巧攝距離難国。 

-參閲「決定光圈及閃光拍攝距離範圍」圖表（第119頁）確認主體是於這範圍內。 

-假如相機的曝光模式設定到光圏先決自動 （ A ) 或手動 （ M ) ，在相機上設定其中一個由相磯上的圖 
表獲得的適當光圈。 


4 巧を SB -30 的預備燈己亮お，之後巧攝。 

-假如在相機的取景器內的頭備燈在拍攝後閃礫，請參閱第117頁。 
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決定光圈及巧光巧攝距離範團（米/英听） 



I ISO 感光度 

1 P 刀光巧攝距離節圍 （ 米/英 P 尺） 


25 

50 

100 

200 

400 

800 

沒有ま裝晨角巧光擴お片 

を裝了廈角閃光擴お片 

- 

け 1.4 

172 

f /2.8 

f /4 

f /5.6 

1- S /3.3-26 

0.7-5/2.3-16 

T 

T 

L 

g 

動 

閃 

光 

自非 
動 T 
閃 T 
光 L 

む 1.4 

f /2 

f /2.8 

f /4 

f /5.6 

f /8 

0.7-5.6/2.3-18 

0.5-3.5/1.6-11 

f /2 

f /2.8 

f /4 

むろあ 

f /8 

f /11 

0.6-4/2-13 

0.3-2.5/1-8.2 

f /2.8 

f /4 

f /5.6 

f /8 

f /11 

f /16 

0.6 - 2.8/2 - 9.1 

0.3-1.7/1-5.5 

f /4 

f /5.6 

178 

f /11 

f /16 

f /22 

().6-2/2-6.5 

0.3-1.2/1-3.9 


f /5.6 

f /8 

f /11 

f /16 

f /22 

f /32 

0.6-1.4/2-4.5 

03-0.8/1-2.6 

178 

1711 

f /16 

f /22 

f /32 

- 

().6-1/2-3.2 

0.3-0.6/1-1.9 


-於 ISO 感光度100 (200) ，在非 TTL 自動巧化模式中可ツ使巧的拍攝化圈是： f /2.8 、 f /4 、 f /5.6 及 f /8 
け/4、が5.6、が8及が11)。 

-於 ISO 感光度100 (400) ，在 TTL 自動閃光模式中可な使巧的拍攝光圈是：由 f /2 到 f /16 ( f /4 到 f /32) 。 
-當拍攝的主體近至大約1米 （3.3 英吹）時，建議使用內置的廣角巧化擴射片（第132頁）。 

-當巧攝近於大約 0.4 米 （1.3 英巧）的主體時，把閃光澄頭設定到50が]位置（第109頁）。 


基本操作 
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が非 TTL 自動巧光模式中拍攝巧光照片 


2 


1設をホ目機的曝光模式、同ホ模式及 I 快門速度等。 

-使用 FM3A 、 New FM2 及 FE 時，在相磯的取景器內閃動的預備燈是提示您相磯的快門速度並沒有 
正確設定。在此情況下，確定相機的設定是正確的。 

2 巧照"ミ夹定化圈 SP 月光巧攝距離範圍"圖表（第119頁）決を正確化圈1•义配合巧攝距離範圍。在 SB -30 
的模式選擇盤上設を相同的化圈。 

-關於可獲得的光圏，請參閱"決定光圈及閃光拍攝距離範圍"圖表（第 119 頁） 

3 在巧機或鏡頭上設定與 SB -30 ホ目同的光圏。 

. 否則，不可な獲得正確的曝光。 

- 當使用擁有可變光圏的變焦鏡頭時，請參閲"於遠近變焦後的光圈改變"（第 121 頁）後才設定光圏。 

4 確を SB -30 的預備燈己亮お後才巧攝。 

-假如在相機取景器內的預備燈於拍攝後閃礫，請參閱第 117 頁。 



























が變焦遠近後的光圈致變 

-使用雛有可變光圈的變焦鏡頭，請在設定 SB-30 的光圈時注意な下要點。 

-有關詳情，請參閱您的相機及鏡頭的使巧說明書。 

在相機的 LCD 屏或が取景器內讀取光圈 

-把鑛頭的光圈鎖定到其最細小，並於變焦遠近作構圖之後，在巧機的 LCD 屏或在取景器內 
讀取所出現的光圏。 

使用鏡頭上的尺度讀出光圈 

-於違近變焦選擇出適合的構圖後，用む下的方式讀出光圏： 

が廣ち變焦設を， 綠色指示（或線）讀取光圈值。 

が遠攝設定， 黃色指示（或點）讀取光圈值。 

が中間設を， な兩個指示間讀取光圈。 


基本操作 
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手動閃光模式 

這一具 SB -30 的閑光輸出水平可]; I 手動地設定到 M 1/1 、 M 1/8 或 M 1/32 。在手動模式之中，您必需綜合閃 
光指數、拍攝距離及鏡頭光圏な計算出正確的曝光。 

-假如相磯的曝光模式設定到光圈先決自動 （ A ) 或手動 （ M ) な外的模式，快門則有可能無法打開，此 
點會視乎不同的相機而定。 


閃光指數（米/英 n 尺）及旧0感光度 


旧0感光度 

25 

50 

100 

200 

400 

800 

1600 

閃光輸出水平 

M1/1 

8/26 

11/36 

16/52 

22112 

32/105 

45/148 

64/210 

M1/8 

2.8/9 

4/13 

5.6/18 

8/26 

11/36 

16/52 

22/72 

M1/32 

1.4/4.6 

2/6.6 

2ぶ/ 9.2 

4/13 

5.6/18 

8/26 

11/36 

閃光輸出水平 
(を裝了廈角巧光擴お片） 

M1/1 

5/16 

7.1/23 

10/33 

14/46 

20/66 

28/92 

40"31 

M1/8 

1.8/5.9 

2.5 诏 .2 

3.5/11 

5/16 

7.1/23 

10/33 

14/46 

M1/32 

0.9/3 

1.3/4.3 

1.8/5.9 

2.5/8.2 

3.5/11 

5/16 

7.1/23 


-要獲得正確的曝光，可な使巧な下的方種式計算出光圈及閃光指數な配合閃化拍攝距離 
m (光圏）=閃光指數 （GN) +拍攝距離（米巧!吹） 

閃光指數 （GN) =化圏X拍攝距離（米/英眠） 

-舉例說，當拍攝的主體位於 2.5 米 （8.2 英听）的距離， ISO 感光度烏400，な及鏡頭的化圈是む 2.8 時： 

巧光指數 =2.8X2.5=7 (なホ計算） ^2.8X8.2=;^^^23 (な英択計） 

因此 M 1/8是當安裝了廣角閃光擴お片時的正確閃光輸出 

-又例如，當拍攝的主體位於4米 （ 13英眠）的距離， ISO 感光度為400， M1/1 閃光輸出，並沒有使用廣角閃光擴射片： 
f/ 值 =32-4-8 (なホ計算）或105-13=大約8 (な英巧計）。因化，が8是正確的鏡頭光圏。 
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が手動巧光模式巧攝巧光照片 


4 

1設をホ目機的曝化模式、同ホ模式、 I 快門速度等。 

2ミ夫定化圈巧閃化輸出水平な配合閃光巧攝距離。 

-正如第 122 頁的閃光指數圖表所示，閃光指數是可變化的，視乎閃光的輸出水平及是否安裝 
了廣角閃光擴射片。 

3 在ホ目機或鏡頭上設ま光圈及在 SB -30 上設を閃光輸出水平。 

4 確定 SB -30 的預備燈己亮起，然後巧攝。 

-於手動閃光模式，在拍攝後預備燈並不會閃礫作為光線有可能不足夠作正確曝化的提示。 




基本操作 
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ほ用 SB-30 る相機例如 COOLPIX 照明遠距的主體 


無線從屬閃光巧攝 

在此情況下， SB -30 會用作從屬閃光燈，與安裝在相機上的主體閃光燈或其內置閃光燈同步發出及停止閃 
光。使用這一具 SB -30 ，可な提供];1下類型的無線從屬閃光拍攝。 

-假如模式選擇盤被設定到無線從屬閃光模式，則備巧功能便不可な工作。 

注意電源仍然接通及正在耗電。 

使用有內置閃光燈的巧機例如 COOLPIXt 自攝遠距離的主體（第126頁） 

把相磯及這一具 SB -30 並排擺放，並使 SB -30 與內置閃光‘避同步發出閃光，您便可な照明違處的主體，可 
な拍攝出只利巧內置閃光燈本身不能拍攝到的照片。 

使用 SB -30 作為從屬閃光燈作離槪使用（第128頁） 

在を重閃光中，若 • L ツ離磯方式使用 SB -30 ，您可な創造出更為自然的照片，使整張照片均有充份照明。 

W 主體閃化燈把牆上造ぶ的陰影柔化或把背景照巧（第130頁） 

使用 SB -30 作全光 ( M 1/1) 輸出，您可な巧礙眼的陰影消除，或把背景照明，な拍攝出自然的照片。 

利用なタト線遙遠控制器作多重巧光操作（第131頁）。 

當安裝了紅外線滤鏡後， SB -30 便可 • L ツ用作紅外線遙遠控制器，用 • L 乂引發其他從屬閃光燈。 
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無線從屬閃光巧攝的兩種方法 

利用摸式選擇盤的設定可な作兩種無線從屬閃光的操作： 

(1) 自動無線從屬巧光 （ A ) 模式： 

- SB-30 會與主體閃光燈同步地開始及停止發出巧光。 

- SB-30 的光線感應器的最遠拍攝距離大約是5米 （16 英眠）。 

(2) 手動無線從厘 Px う化 （M) 模式： 

-這一具 SB-30 只可な用 M1/1 輸出與主體巧化燈同步。 

-這一具 SB-30 的光線測量器的最遠距離大約是40米（131英嗎）。 

注意 

-擺放這一具從屬閃光燈 （SB-30) 時要注意主體閃光燈的光線需要可む到達從屬閃光燈的光線感應器。 
當您な手持從屬閃光體拍攝時此點尤為重票。 

-假如主體閃光燈射出一連串頭閃光（監察預閃）便不能達致正確的曝光。利用な下所載的方法取消主體閃 
光燈的監察頭閃。此點為必須的步驟，但由於 COOLPIX 的頭閃光不會影響正確曝化， mmmm » 



F80 系列 /N80 系列、 F70 を列 /N70 

把相機的曝光模式設定到手動 （ M ) 

F5 、 F100 、 F90X/N90S 、 F90 系列 /N90 

取消安裝化相磯上的閃光燈的監察預閃化。 

D1 を列 

巧安裝在ホ目機上的閃光澄的閃光模式設定到非 TTL 自動或手動。 


基本操作 
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使用 SB -30 與有內置巧光燈的が機例如 COOLPIX —起巧攝遠距的主體 


把相機及這一具 SB -30 並排擺放，並使 SB -30 與內置閃光 
燈同步發出閃光，您便可な照明遠處的主體，可な拍攝 
出只利巧內置閃光燈本身不能拍攝到的照片。把 SB -30 
的模式選擇盤設定到無線從屬閃光 （ A ) 摸式!;(執行自 
動閑光。 

- COOLPIX 900 、 COOLPIX 700系列 、 COOLPIX 800系 
歹 IJ 及 COOLPIX 2500相機均只會發出一次預民 1，故巧可 
使用。 

• Pronea S 並沒有配件掃座，而巧 5/ N 55 的配件座並沒 WTTL 
自動閃光躺目，但仍可な配合 SB -30 fnTL 自動巧光。 

-當安裝 SB -30 到例如 COOLPIX 700系列 、 COOLPIX 800 
系列，可使用另外選購的巧架套件 SK -9 ，請參閱 SK -9 使 
用說明書。 



126 




が COOLPIX キ自攝閃光照片 
1正如配合正常的閃光燈在相機上作出必需的設を。 

2把 SB -30 的模式選擇盤設を到無線從屬閃光 （ A )。 

-於無線從屬閃光拍攝之中，並不可な使用 SB-3() 的曝光補償舉作曝光補償。在此情況下，在相穗上作 
曝光捕償。 

3お查化圈及閃光巧攝距離，な後巧攝。 

-按下備巧重新啟動按紐/從屬閃光發射取消按紐な避免因與其他閃光燈同步意外閃光。當這一個舉按 
下時， SB-30 將す會閃光。 

使用菲林單鏡反光相機キ自攝巧光照片 

1設定主體巧光燈，政及相機內置閃光燈或安裝在相機上的閃燈巧閃光。 

-請確定把主體閃光燈的監察預閔取消（第125頁）。 

2把 SB -30 用作為從屬巧光燈並設を到無線從屬閃光 （ A ) 模式。 

-於無線從屬閃光拍攝時，使巧 SB-30 的曝光捕償挈作曝光捕償是不可能的，在此情況，請在相磯上作 
曝光補償。 

3お查化圈及閃光巧攝距離，之後巧攝。 

-按下備巧重新啟動按紐/從屬閃光發射取消按紐な避免因與其他閃光燈同步意外閃光。當這一個舉按 
下時， SB-30 將不會閃光。 


基本操作 
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从與相機分開的 SB -30 巧攝主體 

當 SB -30 置於離開相機的位置な提供多重閃光，您可！; A 
拍攝有足夠照明的更自然的照片。於 TTL 自動或非 TTL 
自動閃光摸式中把 SB -30 的模式選擇盤設定到無線從屬 
閃光 （ A ) む提供無線を重閃光操作。 

- COOLPIX 900 ' COOLPIX 700系列、 COOLPIX 800 
系列及 COOLPIX 2500相機只會發出一ま預閃光，故均 
可];■使巧。 

• 備有無線多重巧光功能的巧光燈，例如 SB -30、 SB -80 DX 、 
SB -50 DX 等均可な用作從屬巧光燈。此外，任何其他巧 
光燈若可なま容 TTL 自動閃光，當安裝了另外選購的無 
線從屬巧光控制器 SLJ -4 時，亦可!^ツ使用。 

-於無線從屬閃光 （ A ) 模式中， SB -30 的光線感應器的最 
遠拍攝距離大約是5米 （ 16英お）。 

-把從屬巧光燈置於只有主體閃光燈的光線可な到達其光 
線感應器的地方。假如有太多其他從屬閃光燈的光線直 
接或間接進入從屬巧化燈的光線感應器，便有可能無法 
進行正確的操作。 
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相機：所有尼康單鏡反光相機及數碼ネ目機 
主體閃光澄：內置閃化澄或安裝在巧機上的閃光澄 


* 任何兼容 TTL 自動閃光的閃光燈安裝到另外選購的 
無線從屬閃光控制器 SU -4 。 




巧攝巧光照片 

1如配合正常閃光燈般在相機上進行的必需的設を。 

2把 SB -30 的模式選擇盤設を到無線從屬閃光 （ A )。 

-於無線從屬閃光拍攝中，不能利用 SB -30 曝光補償舉進行曝光補償。在此情況下，可在相磯上進行曝 
光補償。 

3把主體 Pa う光燈的閃光模式設を到 TTL 自動閃光。 

-請確保取消主體閃光燈的監察預閃（第125頁）。 

-假如監察頭閃不能夠取消，可把閃光模式設定到 TTL 自動閃光模式な外的其他閃光模式。 

- SB -30 沒有 D-TTL 自動閃光模式。當配合數碼單鏡反光相機時，把閃光摸式設定到非 TTL 自動閃光 
或自動光圏閃光。 

4お查化圈及巧光巧攝距離，な後巧攝。 


利用主體閃光燈柔化在牆上的陰影或把背景照明 

把 SB -30 的模式選擇盤設定到無線従屬閃燈 （ M ) ，而閃 
光‘禮會む M 1/1 的輸出發出閃光，可];* I 讓您把陰影消除 
或把背景照亮，な便拍攝出看來更自然的照片。 

-ち體閃光燈的光線感應器的最遠拍攝距離大約是 40 米 
(131 英叹）。 

巧攝巧光照片 

1 把 SB -30 用作從屬閃光燈並把它設を到無線從屬閃光 
CM ) 模式。 

2利用 P 月光燈到主體間的距離あ設定在巧機或鏡頭上的 
光圈，決を正確的曝化，な後巧攝。 

-請參閱第122頁的"手動閃光模式"。 

-要消除例如投射在牆壁上的陰影，可使巧相當於 
拍攝牆壁上的照明度的兩級或な上的曝光過度。 
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利用 SB -30 作なタト線遙遠控制器作多重閃光操作 

當ま裝了內置的紅外線聽鏡，您可 
な把 SB -30 巧作紅外線遙遠控制器 
，な執行無線多重閃光，只是利用從 
屬閃光燈照明主體而並沒有使用主 
體閃光燈作照明。 

• お閃光模式設定到 TTL 自動閃光； 

不建議使用非 TTL 自動閃光。 

-紅外線聽鏡可政和廣角閃光擴射片 一 併使用。 

-雖然在紅外線續鏡的兩旁會有閃光溢出，但此舉不 
會影響正確的曝光。 

-假如沒有使用這紅外線聽鏡，主體閃光燈便會如正 
常閃光燈般工作，而主體亦會被此閃光燈所照明。 


利用連線作多重閃光操作 

與其他兼容 TTL 自動閃光模式的閃光燈一樣，這一具 SB -30 亦都可む利巧另外選購的 TTL 遙控線 
SC -17/ SC -24 ' TTL 多重閃光同步線 SC -18/ SC -19 或 TTL 多重閃光適配器 AS -10 作 TTL 多重閃光。有關詳 
情，請參閱您的相機或配件的使用說明書或有關產品小冊子。 



基本操作 
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利用內置廣角閃光擴お片進行大約 0.3 到 1 米 （1 到 3.3 英 D 尺）的近距巧光攝影 

把 SB -30 安裝到相磯的配件插座，便可な進行近距閃光拍攝。 

-當拍攝近距巧光照片時，請緊記要使用內置的廣角閃光擴ぉ片。 

-當使用大直徑的鏡頭或遮光罩等作近距閃光巧攝時，有可能出現晕影現象。 



1 把 SB -30 的模式選擇盤設を到田田。 

-如使用不兼容 TTL 自動閃光模式的閃光燈，把選擇盤設定到非 TTL 自動閃光或手動閃光模式。 

2 設定巧機的曝化模式、測光系統、同ホ模式，及 I 快門速度等。 

-在相磯取景器內的預備燈會閃礫提示您相磯的設定並不正確，使 TTL 自動閃光無法進行。在此情況 
下，請檢查相機的各項設定。 

3把廣角閃光擴お片抽出並設を到位。 

-小ム、黑色的紅外線滤片並沒有在閃光擴射片前造成障礙。 
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4 當進行かが大約 0.4 米 （1.3 英听）的近攝時，把閃光燈頭俯ほ。 

-當拍攝距離少於 0.4 米 （1.3 英吹）的主體時，把閃光燈頭俯低到50嘴が立置な便作有效的照明。 

5利用"ミ尖定光圈 SP 月光巧攝距離範圍（米/ま听)"（第119頁）おみ定正確的化圏， L 乂ぁ在相機上設定相 
同的化圏。 

-が非 TTL 自動閃光模式中，亦要在 SB -30 的摸式選擇盤上設定相同的光圏。 

6お查 SB -30 的預備燈己亮お，お後巧攝。 

-假如在相機取景器內的預備燈於拍攝後閃礫，請參閱第117頁。 

內置廈角巧光擴身寸片 

-內置廣角閃光擴射片亦可な在近距閃光拍攝な外的情況下使巧。 

- SB -30 的涵蓋角度可な配合 28 mm 鏡頭，利用內置廣角閃光擴射片寅可な把涵蓋角度擴闊到配合 17 mm 
鏡頭，但閃光指數則會由16/52降低到10/33 ( ISO 100米/英眠）。 

-當安裝了內置廣角閃光擴射片使巧 17 mm 鏡頭時，相機與主體間的距離由畫面的中央到邊緣便有極大的 
差異，因此，在某些‘障況下邊緣的位置便會有照明不足的情況。 


先進操作 
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曝化補償 

當 SB -30 的模式選擇盤設定到非 TTL 自動， M 1/32 -或 Ml / 别寺，便可な利用曝光補償舉調節 SB -30 的輸出。 
把曝光捕償擊設定到+1/2的位置可む使主體更明亮，而設定到-1/2則會使主體暗一些。 

當配合 COOLPIX 相機使用時，您可 • L ツ在顯示屏上監看影像的光度 • L 乂設定閃光的輸出，然後再次拍攝。 


曝光補償擊 


Km 


+ 1/2 0 - 1/2 


+1/2：增加閃光燈的輸出到+1/2 EV な使主體更明亮 

0 :並沒有補償。當曝光無需作捕償時，把此擊設定到零 （0) 
-1/2： 減低閃光燈的輸出到-1/2 EV _ W 使主體暗一些 


-お如模ぶ選擇盤設定到 TTL 自動閃光， M 1/1 或無線從屬模式，便不可な使用此擊作曝光補償。 
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另購配件 


巧架套件 SK-9 

這一個 SK -9 可な讓 COOLPIX ( COOLP 仪7谢)系列' 8( X 馬列及9朋系列）或 
各款军鏡反光相機與犯-30並排安裝在一起。這一個概套件包括巧架 SK -9 ' 
TTL 多重閃光適配器 AS -18 ，な及同步線 SC - 巧な便把 COOLPIX 9谢拟外 
的各款 COOLPIX 900系列相機連接到 AS -18 。 

多重巧光巧架 SK-E900/ 多重閃光適配器 AS-E900 

把 COOLPIX 安裝到多重閃光巧架 SK - E 900 並利巧多重閃光適配器 
AS - E 900 把 SB -3() 連接到 COOLPIX 的を重閃光終端，貝リ SB -30 便可な用 
於恒康 COOLPIX 900系列相機作為從屬閃光燈。 

SK - E 900 包括了一個 AS - E 900 多重閃光適配器。 




參考資料 
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疑難排解 

在您把您的閃光燈送往お康服務中む修理前，請先閱讀下表找出引致問題的原因。 


問題 

可能的原因 

參考/補お 

預備燈沒有亮起 

當電源開關擧設定到 ON 或者 STBY 的位置時更換霞池 

安裝電池（第110頁） 

電池沒有正確地安裝 

安裝電池（第110頁） 

電池微弱 

安裝電池（第110頁） 

備巧か能正在啟動及正在操作 

調校電源開關及備巧巧能 
(第111頁） 

電池終端或 SB -30 的電池觸點不清潔 

巧終端或觸點清潔 

於發出閃化楼預備燈閃蝶約 1.5 秒 

拍攝距離超出了可獲的巧化お攝お離範圍 

確認光圈及巧光拍攝距離範 
圍（米/英眠）（第119頁） 

預備燈需要較長時間す亮起 

電池微弱 

安裝電池（第110頁） 

由が連續閃光使電池發颤 

等候 SB -30 冷靴 

雖然預備燈已亮起，巧快門す能釋放 

模式選擇盤設定到非 TTL 自動或手動，而ホ目機的曝 
光模式設定到语式自動或快門先決自動 

非 TTL 自動閃光模式(第120頁） 
手動閃光模式（第122頁） 
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巧化燈護理提示及電池ま意事項 

:胃濟 

-使用氣お掃來清除 S 曰-30上的污お及塵埃，並巧巧柔 
軟、潔淨的布來抹拭。於接近賊水的地方使巧 SB-30 之 
後，使用輕微お了清水、柔軟和潔淨的布來輕經抹拭， 
然搔再巧乾布把它抹乾。 

貝子存 

-把 SB-30 貯存が陰涼、乾燥的地方，な防止因濕度高而 
引致故障，並可け•防止發霉或結露。 

• 巧 SB-3() 貯蔵於遠離化學物品的地方，例如臭丸或棒腦。 

-不慮把 SB-30 存放於高溫的地方或在高溫的地方使巧， 
例姐暧爐和梶爐，因烏此舉會導致閃光燈損壞。 

-若有多於兩個星期不使用 SB-30 ，請確保巧它貯藏之前 
先行巧電池移去’な免因電池拽漏液體而導致故障。 

-應每月巧 SB-30 取出，放入電池並譲它閃光數巧，使電 
容器保持狀態。 

j 柔作地點 

-奕巧的溫度蠻化會引致 SB-30 內部凝結水巧。當把 SB-30 
由が常冷的地方拿到非常熱的地方或在相反的情況下， 
應把它先放入密封的容器內，例如塑膠袋內，待一段時 
間後す慢慢把 SB-3() 曝露於外間溫度中。 


-避免巧 S B-30 曝露が強烈磁場或來自電視或高壓輸電塔 
的輕射，因為此舉會導致它出現故障。 

-當 SB-30 的閃光模式設定到無線從屬閃光時，這一具閃光 
燈便有可能な有閃礫登光管的環境中意外地發出巧光。 

ま裝一枚 3 V 鍾電池 （ CR 123 A 或 DL 123 A ) 

• 當拍攝重要項目時’鹿先行更換電池’或帶備額外的電池。 

-假如電池的電極受污了，或被您的手油所弄污，請使用 
乾布清潔電極，受污的電極會引致接觸不良。 

がほ溫下使用新的電池 

-當在低溫下使用己消耗的電池， SB-3() 有可能無法正常 
操作。 

-當溫度下降時電池能量會減弱，使回電的時間增加，並 
減少可な閃光的數目。當溫度回升到正常時，電池能量 
便會恢復。 

-當ほ溫時，使用新的電池，或保持後備電池溫暖及使用 
它們。 


参考資料 
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規格 

電子結構： 

自動絕廢問二極晶體管 CIGBT ) あ串聯電路 

電化： 

一枚 3 V 狸電池 （ CR 123 A 或 DL 123 A ) 

閃光指數（に0100，米/英听）： 

於 28 mm 的涵蓋角度時烏16/52 (沒有使用廣角閃光擴射片） 
が 17 mm 的涵蓋角度時為10/33 (使巧了廣角閃光擴射片） 

涵蓋角度： 

涵蓋 28 mm 鏡頭的畫面角度（並沒有安裝廣角巧光擴が片） 
極蓋 17 mni 鏡頭的畫面角度（ま裝了廣角閃光擴射片） 

電源開關： 

提供（關/開/備巧）三個位置： OFF / ON/STBY 
ON / STBY 位置：電源接通 

STBY :當閃光燈閒置約40秒的時候， SB -30 巧會自動關掉 
な節省電池 
回電時間巧閃光數目： 

^回電時間：大約4秒（當使用を新電池並な M 1/1 輸出閃光） 
巧化數目：大約250巧（當使用を新電池並な M 1/1 輸出巧光） 
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模式選擇盤： 

共有四檔： TTL 自動閃光，非 TTL 自動閃光 （4 級），手動 
閃光 （3 級）’無線從屬閃光（ A 或 M ) 

預備燈： 

當 SB -30 回電完成並預備閃光時便會亮起。當它ソを化輸出 
便會閃礫，顯示巧化的光線可能並不足夠（於 TTL 自動閃 
化及非 TTL 自動巧化模式）。當巧機在 TTL 自動巧光模式的 
設定並す正確時，在相穩的取景器內的預備燈便會閃動。 
備用重新啟動巧紐/從屈閃光發射取消ほ紐： 

當 SB -30 進入備巧狀態後把它重新啟動。防止 SB -30 在從屬 
巧光操作時意外地發出巧光。 

閃光時間 

於 M 1/1輸出時な1/28()0秒 
體積（闊 X 高 X 厚） 

大約 58.5 X 83.5 X 36 mm (2.3 x 3.3 x 1.4 英け） 

重量（不連電池） 

大約の克 （3.2 を壬） 

所有表現數據及規格な在常温 (2(rc/68 で）下使用を新的 
霞池烏準。規お及設計如有變更が不具巧通知 


使巧説明書の内容び破損などによって判読できなくなったときは、当社サービス機関にて 
新しい使用説明書をお求めください。（有料） 

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical 
articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION. 

没有获巧日本株式を社尼康书面许可，不可擅自レリ任柯形式复巧此お明书的全部或部分内容， 
(评价或介绍文章的衙单引用除外）。 

沒有獲得日本株式會社お賺書面許可，不可擅自な任何形式複印此說明書的を部或部分內容， 
(評價或介紹文章的簡單引用除外）。 
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